21143 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1521 

13 Νοεμβρίου 2001 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ1/18887 (1) 

Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εται¬ 
ρεία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εται¬ 
ρεία». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Το άρθρο 4 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α76.12.95) 
περί «Συστάσεωςτου Σώματος Ενεργειακού Σχεδιασμού 
και Ελέγχου, εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή 
φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή¬ 
θηκε με το Άρθρο ένατο του Ν. 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α7 
21.10.1997) (εφεξής ο «Νόμος»). 

(2) Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α7 
22.1.21999) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και 
λοιπές διατάξεις». 

(3) Την Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 27721/1.10.2001 του 
Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκετο Καταστατικό 
της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. Αρ. Μητρώου 
49927/01/Β/01/564 που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
2953/25.7.2001 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών 
κας Μαρίας Κ. Λιναρδάκη και την υπ’ αριθμ. 2612/ 
28.9.2001 διορθωτική πράξη της ιδίας Συμβολαιογρά¬ 
φου, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε άδεια διανομής φυσικού αερίου (εφεξής η 
«Άδεια») στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. που 
εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής ο «Αδειούχος») δυνάμει της 
οποίας ο Αδειούχος ασκείτα αποκλειστικά δικαιώματα (α) 
προγραμματισμού, (β) μελέτης, (γ) σχεδιασμού, (δ) κατα¬ 
σκευής, (ε) εκμετάλλευσης και (στ) πώλησης φυσικού αε¬ 
ρίου στην γεωγραφική περιοχή (εφεξής η «Περιοχή Αδει¬ 
ας») που ορίζεται στο Παράρτημα 1, σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ορισμοί 

1.1 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, 
οι όροι της παρούσας Άδειας έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται στο Νόμο. 

1.2 Γιατους σκοπούς της παρούσας Άδειας, οι ακόλου¬ 
θες έννοιες ή ορισμοί έχουν την σημασία που τους αποδί¬ 
δεται κατωτέρω: 


«Αρχή» νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 
του Άρθρου 4 του Νόμου 2773/1999. 

«Σύνδεση» νοείται η σύνδεση εγκατάστασης ενός Κα¬ 
ταναλωτή με το Σύστημα Διανομής. Οι όροι «Συνδέω», 
«Διακόπτω» και «Διακοπή Σύνδεσης» θα ερμηνεύονται 
ανάλογα. 

«Τέλος Σύνδεσης» νοείται το τέλος που καταβάλλει Κα¬ 
ταναλωτής στον Αδειούχο για το κόστος Σύνδεσής του. 

«Καταναλωτής» νοείται, το πρόσωπο το οποίο είναι κύ¬ 
ριος ή κάτοχος εγκατάστασης (εν άλω ή εν μέρει) που βρί¬ 
σκεται εντός της Περιοχής Αδειας και ο οποίος προμη¬ 
θεύεται ή προτίθεται να προμηθευθεί φυσικό αέριο από 
τον Αδειούχο. 

«Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής» νοείται η σύμβαση για 
τη Σύνδεση ή/καιπαροχή φυσικού αερίου σε Καταναλωτή. 

«Ημερομηνία Εναρξης»: η ημερομηνία κατά την οποία 
θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα Αδεια. 

«Ευρώ» νοείται το νόμισμα που είναι κοινό για την Αυ¬ 
στρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία και κάθε άλλο κράτος που θα 
συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση. 

«Πρώτο Έτος Αδειας» νοείται η χρονική περίοδος που 
αρχίζει από την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος της Αδειας 
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εάνη Ημε¬ 
ρομηνία Εναρξης Ισχύος τυγχάνει στο μήνα Νοέμβριο ή 
Δεκέμβριο, τότε το Πρώτο Ετος Αδειας θα λήγει κατά την 
πρώτη επέτειο της 31ης Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους. 

«Κανονισμοί και Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού 
Αερίου» νοούνται οι Ελληνικοί κανονισμοί, προδιαγραφές 
ή πρακτικές που διέπουν τη διαχείριση εργασιών διανο¬ 
μής και παροχής φυσικού αερίου (εφαρμοζομένων, εν¬ 
δεικτικά, στον σχεδίασμά, κατασκευή, εγκατάσταση, 
ασφάλεια, λειτουργία, συντήρηση, ή την εμπειρία, τα 
προσόντα και την εκπαίδευση προσωπικού ή τη διενέρ¬ 
γεια επιχειρηματικών εργασιών ή άλλων συναφών δρα¬ 
στηριοτήτων) και - εν απουσία εφαρμοστέων κανονισμών, 
προδιαγραφών ή πρακτικών - οι κανονισμοί, προδιαγρα¬ 
φές ή πρακτικές που καθορίζονται στα Α.3.Μ.Ε. Β.31.8., 
στον βαθμό που δύνανται να εφαρμοσθούν ή, εφόσον τα 
ανωτέρω δεν δύνανται να εφαρμοσθούν, εκείνοι οι κανο¬ 
νισμοί, προδιαγραφές ή πρακτικές που εν γένει εφαρμό¬ 
ζονται κατά τη διενέργεια εργασιών διανομής και παρο¬ 
χής φυσικού αερίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά τον αυτό χρόνο. 

























21144 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


«Δραχμές»: νοείται η Δραχμή, το νόμισμα της Ελληνι¬ 
κής Δημοκρατίας, 

«Λειτουργικά Έξοδα» νοούνται έξοδα, πληντων εξόδων 
κεφαλαίου, με τα οποία επιβαρύνεται ο Αδειούχος για τη 
διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται με την πα¬ 
ρούσα, συ μπεριλαμβανομένωντων εξόδων γιατην αγορά 
φυσικού αερίου, τη λειτουργία, επισκευή, συντήρηση, 
αντικατάσταση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Συστήματος 
Διανομής, την εγκατάσταση και λήψη μετρήσεων από 
τους μετρητές, την τιμολόγηση και εξυπηρέτηση πελα¬ 
τών, τα γενικά διοικητικά έξοδα, διαφημιστικά έξοδα, έξο¬ 
δα μισθοδοσίας και προγράμματα συνταξιοδότησης και 
παροχές στους Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες, με 
εξαίρεση, τους τόκους δανείων και λοιπών εξόδων χρη¬ 
ματοδότησης και φόρων τα οποία ανακτώνται μέσω των 
Τελών Σύνδεσης καθώς και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
Εξαιρούνται επίσης, τα έξοδα που εμφανίζονται στον ισο¬ 
λογισμό και δεν αποτελούν λειτουργικές δαπάνες, όπως 
αποσβέσεις ή ειδικές προβλέψεις. 

«Προνομιακοί Καταναλωτές» νοούνται οι Καταναλωτές 
οι εγκαταστάσεις των οποίων εμπίπτουν σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: νοσοκομεία, γηροκομεία, οίκοι 
ευγηρίας, μονάδες περίθαλψης, αρτοποιεία και εν γένει 
κάθε άλλη κατηγορία Καταναλωτή που κατά την Αρχή 
εμπίπτει στον ως άνω ορισμό. 

«Δεύτερο Ετος Αδειας» νοείται το ημερολογιακό έτος 
που έπεται του Πρώτου Ετους Αδειας. Κάθε επόμενο 
Ετος Αδειας που αριθμείται θα ερμηνεύεται ανάλογα. 

«Καταναλωτής με Ειδικές Ανάγκες»: έχει την έννοια που 
του αποδίδεται στο Άρθρο 3.7.2. 

«Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ)» νοούνται οι τυπο¬ 
ποιημένοι όροι της Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής. 

«Κρατική Αρχή»: η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρα¬ 
τίας, κάθε κρατική υπηρεσία ή πρόσωπο δημοσίου δικαί¬ 
ου, κάθε οργανισμός τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοί¬ 
κησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και κάθε νομι¬ 
κό πρόσωπο στο οποίο ποσοστό μεγαλύτερο από το 
πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου ανή¬ 
κει σε ένα από τα παραπάνω πρόσωπα ή ελέγχεται από 
αυτά. 

«Τιμολόγιο Παροχής» νοείται η τιμολόγηση Καταναλω¬ 
τή από τον Αδειούχο για την παροχή και διανομή φυσικού 
αερίου, μη περιλαμβανομένου του Τέλους Σύνδεσης και 
των ειδικών τελών που προβλέπονται στους Γ.Ο.Σ, όπως 
τα τέλη για δαπάνες Διακοπής Σύνδεσης και αποφυγής 
διαρροών φυσικού αερίου. 

«Σύστημα Διανομής» νοείται το Σύστημα Διανομής Φυ¬ 
σικού Αερίου το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να 
αναπτυχθεί από τον Αδειούχο στη Περιοχή Αδειας και 
εκτείνεται μέχρι την στρόφιγγα εξόδου του μετρητή του 
Καταναλωτή. 

1.3 Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα, αναφορά 
σε ποσότητα φυσικού αερίου νοείται αναφορά σε ποσό¬ 
τητα μετρώμενη σε κιλοβατώρες (ΚννΓι), και αναφορά σε 
όγκο φυσικού αερίου νοείται αναφορά σε όγκο μετρώμε- 
νο σε κανονικά κυβικά μέτρα. Κανονικό κυβικό μέτρο είναι 
η ποσότητα φυσικού αερίου η οποία σε θερμοκρασία δε¬ 
καπέντε βαθμώνΚελσίου (15οΟ) και σε απόλυτη πίεση 
1,01325 03Γ (ένα κόμμα μηδέν ένα τρία δύο πέντε), ελεύ¬ 
θερο από νερό, καταλαμβάνει ένα κυβικό μέτρο. 

1.4 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ή 
εκτός αν η Αρχή άλλως ορίσει, όπου γίνεται αναφορά σε 
εγκατάσταση νοείται η μεμονωμένη εγκατάσταση ενός 
Καταναλωτή. 


1.5. Εφόσοντο Ευρώ έχει αντικαταστήσειτη Δραχμή ως 
το νόμισμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όλες οι αναφο¬ 
ρές στην παρούσα Άδεια σε Δραχμές θα γίνονται πλέον 
σε Ευρώ και όλα τα ποσά που εκφράζονται σε Δραχμές θα 
θεωρούνται ότι απεικονίζουν το ισόποσο σε ευρώ, υπο¬ 
λογιζόμενο βάσει της σταθερής ισοτιμίας που καθορίζε¬ 
ται στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ενωσης. 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ανάπτυξη, Συντήρηση και Λειτουργία του Συστήματος 
Διανομής 

2.1 Υποχρέωση ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουρ¬ 
γίας του Συστήματος Διανομής. 

2.1.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται να αναπτύσσει, συντη¬ 
ρεί και λειτουργεί ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό οι¬ 
κονομικά Σύστημα Διανομής φυσικού αερίου στην Περιο¬ 
χή Αδειας, κατά τους όρους της παρούσας Άδειας. 

2.1.2 0 Αδειούχος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, να 
αναπτύξει το Σύστημα Διανομής μέχρι την 31 η Δεκεμβρί¬ 
ου του Εβδόμου Ετους Αδειας, καλύπτοντας κατ’ ελάχι- 
στον όσα ορίζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας. 

2.1.3 Αν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του Τρίτου και Πέ¬ 
μπτου Ετους Αδειας αντίστοιχα, η πρόοδος των εργα¬ 
σιών, στις οποίες υποχρεούται να έχει προβεί ο Αδειού¬ 
χος ως προς την ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής, κα¬ 
τά το Άρθρο 2.1.2. της παρούσας,υπολείπεται αυτής που 
ορίζεται στο Παράρτημα 2 γιατην κάθε μία από τις ως άνω 
ημερομηνίες, ο Αδειούχος υποβάλλει στην Αρχή ένα πρό¬ 
γραμμα, στο οποίο παραθέτει τις ενέργειες στις οποίες 
υποχρεούται να προβεί προκειμένου να συμμορφωθεί με 
το Άρθρο 2.1.2. της παρούσας και θα λαμβάνει τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα για τηντήρηση του προγράμματος αυτού. 

2.1.4 Ο Αδειούχος υποχρεούται να αναπτύξει περαιτέ¬ 
ρω το Σύστημα Διανομής μετά την 31η Δεκεμβρίου του 
Εβδόμου Ετους, εφόσον πληρούνται οι σχετικοί με την εν 
λόγω ανάπτυξη όροιτου Παραρτήματος 3 της παρούσας. 

2.1.5 0 Αδειούχος υποχρεούται κατά το σχεδίασμά, την 
κατασκευή και την εγκατάσταση κάθε τμήματος του Συ¬ 
στήματος Διανομής, να συμμορφώνεται με τους Κανονι¬ 
σμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου. 

2.2 Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Διανο¬ 

μής 

2.2.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται να καταρτίζει και να 
υποβάλλει προς έγκριση στην Αρχή, το αργότερο έως την 
1η Ιουλίου κάθε έτους ένα πρόγραμμα στο οποίο παρα- 
θέτειτις προτάσεις του γιατην ανάπτυξη του Συστήματος 
Διανομής για κάθε ένα από τα πέντε (5) έτη του προγράμ¬ 
ματος ανάπτυξης, αρχής γενομένης από το επόμενο ημε¬ 
ρολογιακό έτος (εφεξής «Πρόγραμμα Ανάπτυξης»). Το 
πρώτο από τα πέντε (5) έτη του Προγράμματος Ανάπτυ¬ 
ξης θα καλείται εφεξής «Ετος Ανάπτυξης». 

2.2.2 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης που υποβάλλεται σε 
οποιοδήποτε έτος από τον Αδειούχο, δύναται να περιέχει 
προτάσεις για ορισμένο έτος, οι οποίες διαφέρουν από 
εκείνες του αντίστοιχου έτους που περιελήφθησαν στο 
προηγούμενο υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 

2.2.3 Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης θεωρείται ότι έτυχετης 
εγκρίσεως της Αρχής, εκτός εάν η Αρχή γνωστοποιήσει 
στον Αδειούχο την απόρριψή του εντός προθεσμίας εξή¬ 
ντα (60) ημερών από την υποβολή του Προγράμματος, 
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους η Αρχή κρί¬ 
νει ότιτο Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεν είναι σύμφωνο μετις 
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υποχρεώσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 2.1.1. της 
παρούσας. 

2.2.4 Στην περίπτωση που η Αρχή γνωστοποιήσει στον 
Αδειούχο την απόρριψη του Προγράμματος Ανάπτυξης, 
αυτός θα προβαίνει στην τροποποίησή του σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Αρχής. Ο Αδειούχος δεν υποχρεούται 
να αποδεχθεί υπόδειξη της Αρχής για τροποποίηση του 
Προγράμματος Ανάπτυξης, εάν αποδείξει ότι το Πρό¬ 
γραμμα Ανάπτυξης είναι σύμφωνο με τις υποχρεώσεις 
του Άρθρου 2.1.1. της παρούσας. Προς τούτο, ο Αδειού¬ 
χος της Αδειας πρέπει να παράσχει εντός εξήντα (60) ημε¬ 
ρών από την κοινοποίηση της απόρριψης, γνωμάτευση, 
από ανεξάρτητο ίδρυμα, της αποδοχής της Αρχής (όπως 
λ.χτην Αμερικανική Ένωση Αερίου ή από άλλο παρόμοιο 
ίδρυμα, που έχει τα προσόντα να εκφέρει γνώμη επί του 
θέματος). Στην περίπτωση αυτή, το Πρόγραμμα Ανάπτυ¬ 
ξης - όπως θα έχει πιστοποιηθεί - θεωρείται εγκεκριμένο 
απάτην Αρχή. 

2.2.5 Εάν μεταβληθούν οι συνθήκες του χρόνου κατάρ¬ 
τισης και έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης και ως 
αποτέλεσμα ο Αδειούχος ευλόγως θεωρεί ότι πρέπει να 
αναθεωρήσει τις προτάσεις του για το Έτος Ανάπτυξης 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με την επιφύλαξη του Άρ¬ 
θρου 2.1.1. της παρούσας, τότε ο Αδειούχος θα δύναται: 

(α) να υποβάλει στην Αρχή ανάλυση των συνθηκών που 
μεταβλήθηκαν και πρόταση αναθεώρησης του Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης, 

(β) να αναθεωρήσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης μετά 
από προθεσμία τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την 
υποβολή της πρότασης αναθεώρησης στην Αρχή εκτός 
εάν, εντός αυτής της προθεσμίας των εξήντα (60) ημε¬ 
ρών, η Αρχή γνωστοποιήσει στον Αδειούχο ότι θεωρεί 
πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν συνάδου ν με τις 
υποχρεώσεις του Αδειούχου που αναφέρονται στο Άρ¬ 
θρο 2.2.1. της παρούσας 

Στην περίπτωση που η Αρχή προβεί στη γνωστοποίηση 
του Άρθρου 2.2.5 (β) ανωτέρω, ο Αδειούχος δύναται να 
αναθεωρήσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφόσον αποδεί¬ 
ξει - με την προσκόμιση γνωμάτευσης ανεξάρτητου ιδρύ¬ 
ματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 2.2.4 - ότι η 
αναθεώρηση είναι σύμφωνη με το Αρθρο 2.2.1. της πα¬ 
ρούσας. 

(γ) υποχρεούται στην άμεση υποβολή του αναθεωρη¬ 
μένου Προγράμματος Ανάπτυξης στην Αρχή. 

2.2.6. Ο Αδειούχος είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει 
το Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το Ετος Ανάπτυξης. 

2.3 Συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος Διανο¬ 

μής 

2.3.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται να προβαίνει στις απα¬ 
ραίτητες επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, επισκευές και ανα¬ 
νεώσεις του Συστήματος Διανομής, σύμφωνα μετους Κα¬ 
νονισμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερί¬ 
ου και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 2.4 της παρούσας. 

2.3.2 Ενδεικτικά, ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να μεριμνά για την καλή λειτουργία και συντήρηση 
του Συστήματος Διανομής, ώστε οι ενδεχόμενες διαρρο¬ 
ές των αγωγών να είναι σε επίπεδο συμβατό με τους Κα¬ 
νονισμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερί¬ 
ου, και 

(β) να αντικαθιστά οποιοδήποτε αγωγό ή τμήμα του Συ¬ 
στήματος Διανομής, σε περίπτωση που αποδειχθούν 
ελαττωματικά λόγω επανειλημμένων διαρροών. 

2.3.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται να καθορίσει με τον κα¬ 
νονισμό εσωτερικής λειτουργίαςτου,τιςπροδιαγραφές και 


διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από το προσω¬ 
πικό του όσον αφορά τη λειτουργία, επιθεώρηση, συντήρη¬ 
ση, επισκευή ή ανανέωση του Συστήματος Διανομής. 

2.4 Ασφάλεια του Συστήματος Διανομής. 

2.4.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται να αναπτύσσει, επιθε¬ 
ωρεί, συντηρεί καιλειτουργείτο Σύστημα Διανομής και να 
προβαίνει σε κάθε σχετική με τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
ενέργεια, σύμφωνα μετους Κανονισμούς και Πρακτικές 
της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου, προκειμένου να ελαχι¬ 
στοποιείται ο κίνδυνος σωματικής βλάβης ή περιουσια¬ 
κής ζημίας. 

2.4.2 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να συντάσσει σε συνεργασία με την Αρχή, ενημερω¬ 
τικό δελτίο σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους που προ¬ 
έρχονται από τη χρήση του φυσικού αερίου (συμπεριλαμ¬ 
βανομένων και των κινδύνων από διαρροή ή ατελή καύση) 
και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λαμβάνουν οι 
Καταναλωτές, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιου εί¬ 
δους κίνδυνοι, 

(β) να χορηγεί αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε κάθε 
Καταναλωτή πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, 
και 

(γ) να ενημερώνει τακτικά τους Καταναλωτές για θέμα¬ 
τα δημόσιας ασφάλειας σχετικά με τη χρήση του φυσικού 
αερίου εντός της Περιοχής της Αδειας. 

2.4.3 Σε περίπτωση διαρροής φυσικού αερίου ο Αδει¬ 
ούχος υποχρεούται - ευθύς μόλις πληροφορηθείτη διαρ¬ 
ροή - να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να 
σταματήσει η διαρροή. 

2.4.4 Ο Αδειούχος θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώθηκε 
με το Άρθρο 2.4.3. της παρούσας, εάν δεν σπεύδει στο 
σημείο της διαρροής - ή στο σημείο που πληροφορήθηκε 
ότι υπάρχει διαρροή - σε κάθε περίπτωση εντός τεσσά¬ 
ρων (4) ωρών, για δετό ενενήντατοις εκατό (90%) των μη¬ 
νιαίων περιστατικών, εντός δύο (2) ωρών αφότου έλαβε 
γνώση της διαρροής. 

2.4.5 Ο Αδειούχος υποχρεούται να οργανώσει και να 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση τηλεφωνική υπηρεσία, προ¬ 
κειμένου οι Καταναλωτές και το κοινό να μπορούν να ανα¬ 
φέρουν τυχόν διαρροές φυσικού αερίου από το Σύστημα 
Διανομής. Η υπηρεσία αυτή θα έχει τα εξής χαρακτηρι¬ 
στικά: 

(α) θα προσφέρεται χωρίς χρέωση του καλούντος, 

(β) θα παρέχεται η δυνατότητα στους Καταναλωτές και 
το κοινό να επικοινωνούν με την υπηρεσία από κάθε ση¬ 
μείο της Περιοχής της Αδειας καλώντας ένα μόνο τηλε¬ 
φωνικό αριθμό, 

(γ) θα έχει επαρκή δυναμικότητα, ώστε να εξασφαλίζε¬ 
ται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα (γραμμή) για το 
ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των περιπτώσεων και ότι 
οιτηλεφωνικές κλήσεις θα απαντώνται εντός τριάντα (30) 
δευτερολέπτων το αργότερο, 

(δ) θα καταγράφεται η ακριβής ώρα κάθε τηλεφωνικής 
κλήσης, και 

(ε) κάθε κλήση προς την υπηρεσία θα μαγνητοφωνείται. 

2.4.6 Ο Αδειούχος θα μεριμνά ώστε να δίνεται η κατάλ¬ 
ληλη δημοσιότητα στην τηλεφωνική υπηρεσία. 

2.4.7 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας της 
οποίας υφίσταται σημαντικός κίνδυνος μείωσης της πίε¬ 
σης του φυσικού αερίου στο Σύστημα Διανομής σε επι¬ 
κίνδυνα επίπεδα, ο Αδειούχος υποχρεούται να λαμβάνει 
κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει μείω¬ 
ση της ζήτησης φυσικού αερίου από το Σύστημα Διανο¬ 
μής, ώστε να αποφευχθεί μείωση της πίεσης. 
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2.4.8 Η ως άνω μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου 
θα γίνεται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, με την ακό¬ 
λουθη σειρά: 

(α) πρώτα, στους Καταναλωτές με διακοπτόμενη παροχή, 

(β) στη συνέχεια, σε όλους τους Καταναλωτές με εξαί¬ 
ρεση τους Προνομιακούς Καταναλωτές καιτους Κατανα¬ 
λωτές με Ειδικές Ανάγκες, και 

(γ) τέλος, τους Προνομιακούς Καταναλωτές και τους 
Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες. 

2.5 Ποιότητα Φυσικού Αερίου 

2.5.10 Αδειούχος θα παρέχει φυσικό αέριο στον Κατα¬ 
ναλωτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήμα¬ 
τος 4, ή όπως αυτές τροποποιούνται εκάστοτε από την 
Αρχή μετά από αίτηση του Αδειούχου. 

2.5.2 Σε περίπτωση που ο Αδειούχος ζητήσει την τροπο¬ 
ποίηση προδιαγραφής και η τροποποίηση έχει τύχει της 
εγκρίσεως της Αρχής, ο Αδειούχος θα αναλαμβάνει είτε 
απευθείας είτε θα καταβάλει ως αποζημίωση στους Κατα¬ 
ναλωτές τη δαπάνη μετατροπής των οικιακών τους συσκευ¬ 
ών, ώστε το φυσικό αέριο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια 
στις συσκευές αυτές σύμφωνα με τη τροποποιημένη προ¬ 
διαγραφή. Στην περίπτωση αυτή, ο Αδειούχος δεν δικαιού¬ 
ται να ανακτήσει το κόστος της μετατροπής μέσω της αυξή- 
σεως του Τιμολογίου Παροχής ή του Τέλους Σύνδεσης. 

2.5.3 Ο Αδειούχος θα λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέ¬ 
τρα για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δυνάμεως, 
ποιότητας και πίεσης του φυσικού αερίου, το οποίο θα πα¬ 
ρέχεται σε κάθε σημείο του Συστήματος Διανομής 

2.5.4 Για τις ανάγκες του Άρθρου 2.5.3. ανωτέρω, ο 
Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να εξασφαλίζει την εγκατάσταση, συντήρηση και 
λειτουργία στο Σύστημα Διανομής, ή στο δίκτυο των αγω¬ 
γών μέσω των οποίων διοχετεύεται φυσικό αέριο στο Σύ¬ 
στημα Διανομής, του απαραίτητου εξοπλισμού για τη μέ¬ 
τρηση και τον έλεγχο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
εν γένει σύμφωνα με τους Κανονισμούς και Πρακτικέςτης 
Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου, του όγκου, της θερμογό¬ 
νου δύναμης, της ποιότητας και της πίεσης του φυσικού 
αερίου, το οποίο διοχετεύεται στο Σύστημα Διανομής, και 

(β) στην περίπτωση κατά την οποία, το φυσικό αέριο 
προέρχεται από διαφορετικούς προμηθευτές και αναμει¬ 
γνύεται - πριν ή μετά τη διοχέτευσή του στο Σύστημα Δια¬ 
νομής - μετά τα σημεία ελέγχου και μέτρησης που προ- 
βλέπονται στην παράγραφο (α) ανωτέρω, να καταρτίζει, 
μετά από γνώμη της Αρχής, και να εφαρμόζει μία μέθοδο 
ακριβούς εκτίμησης - στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικά 
εφικτό καιεπίτη βάσειτων μετρήσεωνπου διενεργούνται 
σύ μφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω - της θερμογό¬ 
νου δύναμης και της ποιότητας του φυσικού αερίου, το 
οποίο παρέχεται σε Καταναλωτή ή (όπου κρίνεται πιθανόν 
ότι θα υπάρξουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ διαφορε¬ 
τικών τμημάτων του Συστήματος Διανομής) σε εγκατα¬ 
στάσεις Καταναλωτών που συνδέονται με διαφορετικά 
τμήματα του Συστήματος Διανομής. 

2.5.5 Ο Αδειούχος υποχρεούται να προσδιορίζει, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2.5.3. ανωτέρω, τη μέ¬ 
ση θερμογόνο δύναμη (σταθμισμένη βάσει των ποσοτήτων 
που παρέχονται από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετι¬ 
κές χρονικές περιόδους) του φυσικού αερίου, το οποίο πα¬ 
ρέχεται από το Σύστημα Διανομής ή από κάθε τμήμα του 
Συστήματος, τουλάχιστον ανά ημερολογιακό μήνα. 

2.5.6 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να ενημερώνει την Αρχή σχετικά με το είδος και το 
σημείο τοποθέτησης του εξοπλισμού που εγκαθιστά 


(β) να διευκολύνει την πρόσβαση των επιθεωρητών που 
ορίζονται από την Αρχή, οι οποίοι θα ελέγχουν και πιστο¬ 
ποιούν την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία αυτού του 
εξοπλισμού, 

(γ) να γνωστοποιεί στην Αρχή τη μέθοδο η οποία ακο¬ 
λουθείται, σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.4. παρ. (β), και 

(δ) να αναγράφει στο τιμολόγιο που αποστέλλεται σε 
κάθε Καταναλωτή και να δημοσιεύει κάθε μήνα λεπτομε¬ 
ρή στοιχεία της μέσης θερμογόνου δυνάμεως, όπως κα¬ 
θορίζεται στο Άρθρο 2.5.5 ανωτέρω. 

2.5.7 Ο Αδειούχος υποχρεούται να υπολογίζει την πο¬ 
σότητα του φυσικού αερίου σε Κ\Λ/ίι που παρέχει σε κάθε 
εγκατάσταση Καταναλωτή με δεδομένο ότι: 

(α) η θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου που πα¬ 
ρέχει σε οποιαδήποτε ημέρα θα λογίζεται ότι είναι η σταθ¬ 
μισμένη μέση θερμογόνος δύναμη όπως προσδιορίζεται 
στο Άρθρο 2.5.6 γιατηνπερίοδο στην οποία ανήκειη ημέ¬ 
ρα αυτή, και 

(β) η ποσότητα φυσικού αερίου που παρέχεται σε οποι¬ 
αδήποτε χρονικό διάστημα θα υπολογίζεται πολλαπλα¬ 
σιάζοντας τον όγκο του φυσικού αερίου που προκύπτει 
από τις ενδείξεις του μετρητή ότι παρασχέθηκε στο χρο¬ 
νικό αυτό διάστημα, με τον αριθμητικό μέσο των θερμο¬ 
γόνων δυνάμεων κάθε ημέρας - σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο (ί) - του ίδιου χρονικού διαστήματος. 

2.5.8 Οι διατάξεις του Άρθρου 2.5.7 της παρούσας δεν 
απαγορεύουν στον Αδειούχο να συμφωνήσει με Κατανα¬ 
λωτή ότι η θερμογόνος δύναμη του παρεχόμενου φυσι¬ 
κού αερίου θα προσδιορίζεται επί τη βάσει θερμιδομετρι- 
κής μεθόδου. 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σύνδεση και Παροχή Φυσικού Αερίου 

3.1 Υποχρέωση Σύνδεσης και Παροχής 

3.1.1 Ο Αδειούχος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δια¬ 
κρίσεις μεταξύ των Καταναλωτών όσον αφορά στη Σύν¬ 
δεσή τους με το Σύστημα ή στους όρους σύμφωνα με 
τους οποίους πραγματοποιεί τη Σύνδεση ή παρέχει φυσι¬ 
κό αέριο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκρι¬ 
ση της Αρχής, μπορούν να συμφωνηθούν ειδικοί όροι 
Σύνδεσης ή και παροχής στο βαθμό που αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την εξασφάλιση της ανάπτυξης της αγοράς 
του φυσικού αερίου συμφώνως προς την ανάπτυξη του 
Συστήματος κατά το Άρθρο 2.1 της παρούσας. 

3.1.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3.1.1, ο Αδειούχος 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αναμένεται ότι η ετήσια 
κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβείτις 0,1 0\Λ/Γι, δύ- 
ναται να συμφωνήσει τη Σύνδεση και παροχή φυσικού 
αερίου υπό όρους της επιλογής του, οπότε και για το 
χρονικό διάστημα κατά το ποίο η συμφωνία ευρίσκεται 
σε ισχύ, δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος 
Άρθρου 3.1 καθώς και τα Άρθρα 3.2 έως και 3.7 της πα¬ 
ρούσας. 

3.1.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να κάνει δεκτές όλες τις αιτήσεις των Καταναλωτών 
για Σύνδεση και παροχή, και 

(β) να συντηρεί τη Σύνδεση και να συνεχίζει την παροχή 
που άρχισε σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω. 

3.1.4 Ο Αδειούχος δεν υποχρεούται να προβεί σε Σύν¬ 
δεση και παροχή φυσικού αερίου στις εξής περιπτώσεις: 

(α) όταν ο Καταναλωτής δεν συμφωνεί να συνάψει Σύμ¬ 
βαση για Σύνδεση και Παροχή σύμφωνα με τους Γ.Ο.Σ. 
του Άρθρου 3.3. της παρούσας, 
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(β) όταν ο Καταναλωτής δεν συμφωνεί να προκαταβά- 
λειτο νόμιμο Τέλος Σύνδεσης, 

(γ) όταν ο Καταναλωτής δεν παρέχει στον Αδειούχο 
(άνευ αντιτίμου) τις απαραίτητες πληροφορίες που απαι¬ 
τούνται και τη δυνατότητα πρόσβασης στην εγκατάστα¬ 
σή του ή εάν ο Καταναλωτής δεν συμφωνεί να παράσχει 
την εγγύηση την οποία ο Αδειούχος ζητά σύμφωνα με το 
Άρθρο 3.4 της παρούσας, 

(δ) όταν για λόγους που εκφεύγουντης ευθύνης του, η 
πραγματοποίηση της Σύνδεσης ή η παροχή είναι επικίν¬ 
δυνη (με την επιφύλαξη των λοιπών υποχρεώσεων του 
Αδειούχου ως προς την ασφάλεια του Συστήματος), ή 
(ε) όταν εξαιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 7.2 της παρούσας, οι ποσότητες φυσικού αερί¬ 
ου που διαθέτει ο Αδειούχος δεν επαρκούν για την κάλυ¬ 
ψη της αιτούμενης παροχής. 

3.2. Αιτήσεις για Σύνδεση και Παροχή. 

3.2.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται να καταρτίζει έντυπη 
αίτηση προς κατάρτιση συμβάσεως για Σύνδεση ή/και πα¬ 
ροχή στην οποία: 

(α) περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι υποχρεώσεις 
σύμφωνα με το Αρθρο 3.1.4. της παρούσας με τις οποίες 
πρέπει να συμμορφώνεται ο Καταναλωτής, 

(β) προβλέπεται η δυνατότητα του Αδειούχου να ζητή¬ 
σει από τον Καταναλωτή: 

(ί) επαρκείς λεπτομέρειες για την παροχή φυσικού αε¬ 
ρίου, ώστε να καθίσταται εφικτή η τεχνική εκτίμηση της αι- 
τούμενης Σύνδεσης ή και παροχής, 

(ϋ) πλήρη στοιχεία του Καταναλωτή με τον οποίο πρό¬ 
κειται να γίνει η Σύνδεση, και 
(ίϋ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη 
Σύνδεση ή την παροχή σύμφωνα με την παρούσα. 

3.2.2 Ο Αδειούχος: 

(α) εντός επτά (7) ημερών από τη λήψη του σχετικού αι¬ 
τήματος του Καταναλωτή, υποχρεούται να τον εφοδιάζει 
με την ισχύουσα έντυπη αίτηση προς κατάρτιση συμβά¬ 
σεως και τιμολόγιο Τελών Παροχής και Τελών Σύνδεσης, 
(β) εντός είκοσι ενός (21) ημερών από τη λήψη της συ¬ 
μπληρωμένης έντυπης αίτησης προς κατάρτιση σύμβα¬ 
σης από τον Καταναλωτή: 

(ί) πληροφορεί τον Καταναλωτή σχετικά με την έγκριση ή 
μη της αίτησής του. Η απόρριψη θα είναι πλήρως αιτιολο¬ 
γημένη εκθέτοντας τη διαδικασία με την οποία ο Κατανα¬ 
λωτής δύναται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησήςτου, και 
(ϋ) σε περίπτωση όπου η αίτηση προς κατάρτιση συμ¬ 
βάσεως εγκριθεί, η Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής θε¬ 
ωρείται ότι έχει καταρτισθεί από τον χρόνο εγκρίσεως αυ¬ 
τής και ο Αδειούχος αποστέλλει αντίγραφο αυτής στον 
Καταναλωτή. 

3.2.3. Ο Αδειούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τη 
Σύνδεση και να αρχίσει την παροχή εντός ευλόγου χρό¬ 
νου μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης και 
Παροχής. Κατ'εξαίρεση, για ετήσιες καταναλώσεις που 
υπερβαίνουν τα 30 Μ\Λ/Ιι από Καταναλωτές, οι εγκατα¬ 
στάσεις των οποίων βρίσκονται εντός ακτίνας είκοσι πέ¬ 
ντε (25) μέτρων από σημείο διανομής του Συστήματος, 
ο Αδειούχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τη Σύνδεση 
και να ξεκινήσει την παροχή (α) εντός εκατόν είκοσι 
(120) ημερών μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύν¬ 
δεσης και Παροχής, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέ- 
χριτην 31η Δεκεμβρίου του Εβδόμου Ετους Αδειας, και 
(β) εντός εξήντα (60) ημερών για αιτήσεις που υποβλή¬ 
θηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου του Εβδόμου Ετους 
Αδειας. 


3.3 Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

3.3.10 Αδειούχος υποχρεούται να καταρτίσει και να δη- 
μοσιεύειτους Γ.Ο.Σ. για τη Σύνδεση και Παροχή φυσικού 
αερίου. 

3.3.2 Ο Αδειούχος δύναται να τροποποιεί τους Γ.Ο.Σ. 
για ειδικό και σπουδαίο λόγο, όπως προβλέπεται από την 
Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή, αφού 
προηγουμένως ενημερώσει την Αρχή, εντός προθεσμίας 
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, αλλά με την επιφύλα¬ 
ξη του Άρθρου 3.3.3 (β) της παρούσας 

3.3.3 Οι Γ.Ο.Σ προβλέπουν μεταξύ άλλων, τουλάχιστον 
τα εξής: 

(α) την αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης, εντός επτά (7) 
ημερών το αργότερο από την ημερομηνία που ο Κατανα¬ 
λωτής θα γνωστοποιήσει στον Αδειούχο ότι έπαψε να εί¬ 
ναι κύριος ή κάτοχος της εγκατάστασης, 

(β) το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη Σύμ¬ 
βαση εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση 
από τον Αδειούχο της αύξησης του Τιμολογίου Παροχής 
σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 ή της τροποποίησης των Γ.Ο.Σ. 
της Σύμβασης. Η ως άνω αύξηση ή τροποποίηση τίθεται 
σε ισχύ μετά από τριάντα (30) ημέρες αφότου ο Κατανα¬ 
λωτής ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Αδειούχο, και 
(γ) το δικαίωμα του Καταναλωτή να καταγγείλει τη Σύμ¬ 
βαση Σύνδεσης και Παροχής οποτεδήποτε, χωρίς επιβά¬ 
ρυνση, μετά από σχετική ειδοποίηση του Αδειούχου και 
εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στη Σύμβαση, μη 
δυναμένης πάντως να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες 
από την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ αυτής. 

3.3.4 Με την επιφύλαξη του Αρθρου 3.1.1 της παρού¬ 
σας, ο Αδειούχος δύναται να προτείνει στους Καταναλω¬ 
τές την προμήθεια φυσικού αερίου με διακοπτόμενη πα¬ 
ροχή, εφόσον η ετήσια κατανάλωση αναμένεται να υπερ¬ 
βεί τις 0,1 ΟννΓι, υπό όρους και ανά χρονικά διαστήματα 
που θα προτείνει ο Αδειούχος. 

3.4. Εγγύηση Πληρωμών 

Ο Αδειούχος δύναται να ζητά από Καταναλωτή την κα¬ 
ταβολή εγγύησης, ως εξασφάλιση για την πληρωμή τυ¬ 
χόν μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την παρο¬ 
χή φυσικού αερίου, και να αξιώνει την αναπροσαρμογή 
αυτής σύμφωνα μετά οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης 
και Παροχής. 

3.5 Αποσύνδεση και Διακοπή της Παροχής Φυσικού Αε¬ 
ρίου 

3.5.1 Ο Αδειούχος δύναται να αποσυνδέει από το Σύ¬ 
στημα Διανομής Καταναλωτή και να διακόπτει ή να ανα¬ 
στέλλει την παροχή φυσικού αερίου σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) μετά από αίτηση του Καταναλωτή ή όποτε αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση εργασιών που έχει ζητήσει ο 
Καταναλωτής, 

(β) εφόσον, κατά την κρίση του Αδειούχου, η συνέχιση 
της παροχής ενέχει κινδύνους πρόκλησης σωματικών ή 
υλικών ζημιών, 

(γ) με την επιφύλαξη του Αρθρου 3.5.7. και των όρων 
της Σύμβασης, όταν ο Καταναλωτής είναι υπερήμερος ως 
προς τις οφειλές του που απορρέουν από την Σύμβαση ή 
έχει παραβεί οποιονδήποτε ουσιώδη όρο αυτής, 

(δ) όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργα¬ 
σιών, συντήρησης, επισκευής ή ανάπτυξης του συστήμα¬ 
τος διανομής, 

(ε) όταν ο Αδειούχος διαπιστώνει ότι η εγκατάσταση του 
Καταναλωτή έχει παραμείνει κενή για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών, κατ'ελάχιστον, 
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(στ) σε κάθε περίπτωση όπου κατά την κρίση του Αδει- 
ούχου έχει υπαιτίως προκληθεί από τον Καταναλωτή βλά¬ 
βη ή παραβίαση του μετρητή ή αγωγού πριν τον μετρητή 
ή σε κάθε άλλη περίπτωση κλοπής ή απόπειρας κλοπής 
φυσικού αερίου από το Σύστημα, ή 
(ζ) στην περίπτωση Σύμβασης Σύνδεσης και Παροχής 
με διακοπτόμενη παροχή, όταν ο Καταναλωτής δεν έχει 
συμμορφωθεί με τους όρους αυτής. 

3.5.2 Σε περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 3.5.1 (α) της 
παρούσας, ο Αδειούχος επανασυνδέει την εγκατάσταση 
του Καταναλωτή και προβαίνει εκ νέου στην παροχή εντός 
εύλογου χρόνου, μετά από σχετικό αίτημα του Καταναλωτή. 

3.5.3 Σε περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 3.5.1.(β) 
της παρούσας, ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να ειδοποιεί τον 
Καταναλωτή το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
την επικείμενη αποσύνδεσή του, και 
(β) εκτός εάν ο Καταναλωτής ζητήσει το αντίθετο, να 
επανασυνδέει την εγκατάσταση του Καταναλωτή και να 
προβαίνει εκ νέου στην παροχή σε εύλογο χρόνο από τη 
διαπίστωση ότι ο κίνδυνος που επέβαλε την αποσύνδεσή 
δεν υφίσταται πλέον. 

3.5.4 Σε περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 3.5.1.(γ) 
της παρούσας, ο Αδειούχος υποχρεούται να προβεί στην 
επανασύνδεση της εγκατάστασης και στην εκ νέου παρο¬ 
χή φυσικού αερίου, εφόσον ο Καταναλωτής παύσει να εί¬ 
ναι υπερήμερος ή άρει οποιαδήποτε παράβαση της Σύμ¬ 
βασης Σύνδεσης και Παροχής. 

3.5.5 Σε περίπτωση εφαρμογής του Άρθρου 3.5.1. (δ) 
της παρούσας, ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να γνωστοποιεί στον Καταναλωτή τουλάχιστον πέ¬ 
ντε (5) ημέρες πριν την επικείμενη αποσύνδεσή του, εκ¬ 
θέτοντας τους λόγους για την αποσύνδεσή και την ανα¬ 
μενόμενη διάρκειά της. Επίσης υποχρεούται να γνωστο¬ 
ποιεί στον Καταναλωτή τυχόν μεταβολή στην 
αναμενόμενη διάρκεια της αποσύνδεσης, όταν αυτή 
υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες απάτη διάρκεια 
που είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει, 

(β) να καταρτίζει πρόγραμμα αποσύνδεσης και επανα¬ 
σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Καταναλωτή και να το 
υποβάλλει στην Αρχή - μαζί με την πε-ριγραφή του είδους 
και του σκοπού των εργασιών που προτίθεται να εκτελέ- 
σει - εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών πριν την έναρξη 
των εργασιών αυτών, εφόσον για την εκτέλεσή τους απαι¬ 
τείται η αποσύνδεσή περισσοτέρων από χιλίων (1.000) 
εγκαταστάσεων Καταναλωτών, να τροποποιεί το πρό¬ 
γραμμα εφόσον του ζητηθεί από την Αρχή και η τροπο¬ 
ποίηση αυτή συνάδει με τους σκοπούς των εργασιών απο¬ 
σύνδεσης και επανασύνδεσης, και να εκτελείτις εργασίες 
αυτές βάσει του τελικού προγράμματος, και 
(γ) να επανασυνδέει το σύνολο των αποσυνδεδεμένων 
εγκαταστάσεων εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρώναπότο 
πέρας εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 

3.5.6 Ο Αδειούχος δύναται να απαιτήσει από τον Κατα¬ 
ναλωτή να καταβάλει τις δαπάνες για την επανασύνδεση 
της εγκατάστασής του στις περιπτώσεις διακοπής Σύν¬ 
δεσης, για έναν από τους λόγους του Άρθρου 3.5.1, πα¬ 
ράγραφοι (α), (γ), (ε), (στ) και (ζ). 

3.5.7 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να καταρτίζει και να εφαρμόζει ένα κώδικα στον οποίο 
θα καθορίζει την πολιτική του σχετικά με την αποσύνδεσή 
εγκαταστάσεων Καταναλωτών, λόγω ληξιπρόθεσμων οφει¬ 
λών, η κατανάλωση των οποίων εγκαταστάσεων δεν αναμέ¬ 
νεται να υπερβαίνει ετησίως τα τριάντα (30) Μ\Λ/ύ, και 


(β) να παράσχει σε κάθε Καταναλωτή και στην Αρχή 
αντίγραφο του παραπάνω κώδικα. 

3.5.8 Ο κώδικας που θα καταρτίσει ο Αδειούχος, 
κατ'εφαρμογή του Άρθρου 3.5.7, δεν θα επιτρέπει στον 
Αδειούχο να αποσυνδέει εγκατάσταση Καταναλωτή κατά 
το Άρθρο 3.5.1 (γ) της παρούσας: 

(α) παρά μόνο εφόσον το ποσό που συνολικά είναι ληξι¬ 
πρόθεσμο, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύν¬ 
δεσης και Παροχής, υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες 
(25.000) δραχμές, όπως τιμαριθμοποιείται σύμφωνα με 
το Άρθρο 3.5.9, ο Αδειούχος γνωστοποίησε στον Κατανα¬ 
λωτή τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του, και ο Καταναλωτής 
δεν έχει εξοφλήσει το ως άνω ποσό εντός τριάντα (30) 
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, 

(β) υπάρχει διαφωνία μεταξύ Καταναλωτή και Αδειού- 
χου ως προς την ύπαρξη ή μη οφειλής βάσει της Σύμβα¬ 
σης Σύνδεσης και Παροχής, ή 
(γ) κατάτο χρονικό διάστημα των μηνών Νοεμβρίου έως 
και Φεβρουάριου, εφόσον ο Καταναλωτής εμπίπτει στην 
έννοια του Καταναλωτή με Ειδικές Ανάγκες, όπως ορίζε¬ 
ται στο Άρθρο 3.7.2 της παρούσας. 

3.5.9 Το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δραχ¬ 
μών που αναφέρεται στο Άρθρο 3.5.8 (α), θα υπόκειται σε 
ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια της 
Αδειας σύμφωνα με την ετήσια αύξηση του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή που ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών 
με λήξη την 31η Οκτωβρίου που έπεται της περιόδου που 
λήγει 31η Οκτωβρίου 1998. Το αναθεωρημένο ποσό, 
όπως υπολογίζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 
έτους, θα ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 

3.5.10 Τα Άρθρα 3.5.7 και 3.5.8 της παρούσας, ισχύουν 
προκειμένου για εγκαταστάσεις που προμηθεύονται φυ¬ 
σικό αέριο με σκοπό την θέρμανση αυτοτελών και ανε¬ 
ξάρτητων διαμερισμάτων εντός της αυτής εγκατάστα¬ 
σης, με κατανάλωση κατά ημερολογιακό έτος που δεν 
υπερβαίνει - διαιρούμενη από το συνολικό αριθμό των αυ¬ 
τοτελών και ανεξάρτητων διαμερισμάτων - τα (τριάντα) 
30 Μννί-ι. 

3.6 Μετρήσεις 

3.6.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να προμηθεύει και να τοποθετεί μετρητή σε κάθε 
εγκατάσταση Καταναλωτή για τη μέτρηση του όγκου του 
παρεχόμενου φυσικού αερίου κατ' εφαρμογή της παρ. 14 
του Άρθρου 7 του Νόμου, 

(β) να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, ώστε να επιθεω¬ 
ρεί τον μετρητή σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό 
την καταγραφή των ενδείξεων του μετρητή, να διατηρεί 
αρχείο των ενδείξεων στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο 
για τον προσδιορισμό του όγκου του φυσικού αερίου ο 
οποίος παρέχεται στο διάστημα μεταξύ δύο μετρήσεων, 
και να προσδιορίζει τον όγκο του φυσικού αερίου, 

(γ) να εφαρμόζει τους διορθωτικούς συντελεστές θερ¬ 
μοκρασίας και πίεσης στον όγκο που προκύπτει δυνάμει 
της παραγράφου (β) ανωτέρω, ή να εγκαθιστά διορθωτές 
θερμοκρασίας ή/και πίεσης στον μετρητή, ώστε να λαμ- 
βάνονται διορθωμένες ενδείξεις από τον μετρητή, 

(δ) να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την επιθεώρη¬ 
ση του μετρητή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμέ¬ 
νου να διαπιστώσει εάν λειτουργεί κατά τον ορθό τρόπο 
και με ακρίβεια και εάν έχει παραβιασθεί από οποιονδή- 
ποτε. 

(ε) να λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την επισκευή 
και συντήρηση του μετρητή καιτην αντικατάσταση αυτού 
εφόσον απαιτείται, εάν διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη κατά 
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τη διάρκεια της επιθεώρησης που προβλέπεται στην πα¬ 
ράγραφο (δ) ανωτέρω και σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμ¬ 
φωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευ¬ 
αστή, και 

(στ) σε περίπτωση απομάκρυνσης, αντικατάστασης ή 
τοποθέτησης ενός μετρητή, να διατηρεί τα απαραίτητα 
αρχεία ενδείξεων του μετρητή και κάθε άλλου στοιχείου, 
ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του όγκου του 
φυσικού αερίου που παρασχέθηκε σε οποιοδήποτε χρο¬ 
νικό διάστημα. 

3.6.2 Κάθε μετρητής που θα προμηθεύει ο Αδειούχος, 
θα πληροί τις προδιαγραφές (ως προς την ακρίβεια, την 
ποιότητα κατασκευής, την ερμητική φραγή, ή άλλως) οι 
οποίες έχουν εγκριθεί από την Αρχή ή τον Υπουργό Ανά¬ 
πτυξης και ισχύουν κατά περίπτωση. 

3.6.3 Ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται να ορίσει προ¬ 
διαγραφές ως προς την περιοδικότητα των επιθεωρήσε¬ 
ων σύμφωνα με το Άρθρο 3.6.1 (β) και (δ), τους συντελε¬ 
στές που θα εφαρμόζονται και τις περιπτώσεις όπου πρέ¬ 
πει να τοποθετηθούν διορθωτές σύμφωνα με το Άρθρο 

3.6.1 (γ) της παρούσας. 

3.6.4 Η Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής θα προβλέπει 
υποχρεωτικά τα ακόλουθα: 

(α) Η ένδειξη του μετρητή θα αποτελεί απόδειξη του 
όγκου του φυσικού αερίου που παρασχέθηκε. 

(β) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ Καταναλωτή και 
Αδειούχου, ως προς τον μετρητή ή την ένδειξή του, ο 
Αδειούχος έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει τον με¬ 
τρητή και να τον αντικαταστήσει εφόσον διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει βλάβη σε αυτόν. 

(γ) Σε περίπτωση που από την επιθεώρηση του μετρητή 
διαπιστωθεί ότι υφίσταται βλάβη ή ανακρίβεια ως προς 
τις μετρήσεις του: 

(ί) θα γίνεται διόρθωση του όγκου του φυσικού αερίου, 
το οποίο θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί κατά το χρονικό 
διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επιθεώρη¬ 
ση του μετρητή, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 3.6.1 της 
παρούσας, 

(ϋ) η διόρθωση αυτή θα συμφωνείται μεταξύ του Κατα¬ 
ναλωτή και Αδειούχου ή, σε περίπτωση διαφωνίας, θα 
προσδιορίζεται από το όργανο επίλυσης διαφωνιών, που 
προβλέπεται στην παράγραφο 15 του Άρθρου 7 του Νό¬ 
μου, και 

(ίϋ) με το επόμενο τιμολόγιο θα γίνεται αντίστοιχη διόρ¬ 
θωση (αύξηση ή μείωση) στο Τιμολόγιο Παροχής, που 
έχει εξοφληθεί ή οφείλεται από τον Καταναλωτή κατά την 
αντίστοιχη περίοδο και, όπου απαιτείται, θα γίνονται διορ¬ 
θωτικές πληρωμές από τον Αδειούχο στον Καταναλωτή ή 
αντιστρόφως. 

(δ) Κάθε άλλη διαφωνία μεταξύ του Καταναλωτή και του 
Αδειούχου, σε σχέση με οποιοδήποτε μετρητή ή ένδειξή 
του, θα παραπέμπεται προς επίλυση στο όργανο επίλυ¬ 
σης διαφωνιών που προβλέπεται στην παράγραφο 15 του 
Άρθρου 7 του Νόμου. 

3.7 Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες 

3.7.1 Ο Αδειούχος θα θεσπίσει, μετά από γνώμη της Αρ¬ 
χής, αντικειμενικά κριτήρια για τον καθορισμό των Κατα¬ 
ναλωτών οι οποίοι, λόγω αναπηρίας, δικαιούνται των 
προνομίων που παρατίθενται στο Άρθρο 3.7.3 κατωτέ¬ 
ρω. 

3.7.2 Για τους σκοπούς της παρούσας Αδειας, «Κατα¬ 
ναλωτής με Ειδικές Ανάγκες» νοείται Καταναλωτής ο 
οποίος αποδεικνύει, προσάγοντας στον Αδειούχο πιστο¬ 
ποιητικό (το οποίο έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο ια¬ 


τρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το Ν. 1813/88 ή άλλη απόδειξη 
της αναπηρίας του) από το οποίο θα προκύπτει ότι πληροί 
οποιοδήποτε από τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί από 
τον Αδειούχο, σύμφωνα με το Άρθρο 3.7.1. Στην ως άνω 
έννοια εμπίπτει και ο Καταναλωτής ο οποίος έχει συμπλη- 
ρώσειτο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος ηλικίας του, υπάτην 
προϋπόθεση ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο που δεν 
έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας. 

3.7.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται να παρέχει, κατόπιν αι- 
τήσεως Καταναλωτή με Ειδικές Ανάγκες τα πιο κάτω προ¬ 
νόμια, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο και εφικτό: 

(α) ειδικά χειριστήρια ή μετασχηματιστές για μετρητές 
που έχουν προπληρωθεί εφόσον τοποθετηθούν τέτοιοι 
μετρητές, 

(β) την μεταφορά του μετρητή σε άλλη θέση, ανάλογα 
με τις ειδικές ανάγκες του Καταναλωτή, 

(γ) την παροχή ειδικών συμβουλών ή οδηγιών ως προς 
τη χρήση του φυσικού αερίου και των συσκευών που λει¬ 
τουργούν με φυσικό αέριο, και 

(δ) την αποστολή των τιμολογίων σε πρόσωπο εξουσιο¬ 
δοτημένο από τον Καταναλωτή με Ειδικές Ανάγκες, 

3.7.4 Τα προνόμια του Άρθρου 3.7.3. της παρούσας πε¬ 
ριλαμβάνουν: 

(α) τη γνωστοποίηση των ενδείξεωντου μετρητή και των 
τιμολογίων τηλεφωνικώς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο 
στον Καταναλωτή, ο οποίος πάσχει από ολική ή μερική τύ¬ 
φλωση, και 

(β) κατάλληλες διευκολύνσεις ώστε ο Καταναλωτής της 
ανωτέρω παραγράφου και Καταναλωτής, ο οποίος πά¬ 
σχει από ολική ή μερική κώφωση, να δύναται να υποβάλ¬ 
λει ερωτήματα και παράπονα ως προς τα τιμολόγια ή τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. 

3.7.5 Ο Αδειούχος θα καταρτίσει κώδικα, στον οποίο θα 
παρατίθενται τα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπισθεί βάσει 
του Άρθρου 3.7.1. ανωτέρω, τις υπηρεσίες που παρέχο¬ 
νται στις διάφορες κατηγορίες Καταναλωτών με ειδικές 
ανάγκες, καθώς και τα μέτρα που έχει λάβει ο Αδειούχος 
για την παροχή των προνομίων αυτών. Ο Αδειούχος υπο- 
χρεούται να παρέχει αντίγραφο στην Αρχή και σε οποιον- 
δήποτε Καταναλωτή το ζητήσει. 

3.8 Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές και Υποβολή 
Παραπόνων 

3.8.1 Ο Αδειούχος μεριμνά, ώστε το προσωπικό του, πε- 
ριλαμβανομένου και του προσωπικού των εργολάβων 
του, το οποίο αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών ή άλ¬ 
λες δραστηριότητες σχετικά με το Σύστημα Διανομής 
(συμπεριλαμβανομένης και της Σύνδεσης και της παρο¬ 
χής Φυσικού Αερίου σε εγκατάσταση Καταναλωτή) να 
έχει τα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με τους Κανονι¬ 
σμούς και Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου. 
Στην περίπτωση που το ως άνω προσωπικό έχει εξουσιο¬ 
δοτηθεί από τον Αδειούχο να εισέρχεται σε εγκατάσταση 
Καταναλωτή, ο Αδειούχος μεριμνά, ώστε τα πρόσωπα αυ¬ 
τά να φέρουν ταυτότητα με τα ατομικά τους στοιχεία και 
να φορούν κατάλληλη στολή για να είναι δυνατή η ανα¬ 
γνώρισή τους. 

3.8.2 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3.7 της παρούσας, 
ο Αδειούχος θα συστήσει - εντός τεσσάρων (4) μηνών από 
την έναρξη ισχύος της Αδειας - και θα διατηρεί μία επαρ- 
κώς στελεχωμένη υπηρεσία, αρμόδια για την: 

(α) παροχή πληροφοριών στους Καταναλωτές κατόπιν 
αιτήσεώς τους και απαντήσεων σε ερωτήματα που θέ¬ 
τουν Καταναλωτές και άλλοι πολίτες της Περιοχής της 
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Αδειας, σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου στην Πε¬ 
ριοχή της Αδειας, 

(β) επεξεργασία των αιτήσεων Σύνδεσης και παροχής, 
σύμφωνα με το Άρθρο 3.2. της παρούσας, και 
(γ) παραλαβή, εξέταση και απάντηση εγγράφως σε πα¬ 
ράπονα Καταναλωτών. 

3.8.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται να γνωστοποιεί σε 
όλους τους Καταναλωτές ή άλλως να δημοσιοποιεί, τη δι¬ 
εύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό, στα οποία οι Κατα¬ 
ναλωτές θα δύνανται να επικοινωνούν με την ως άνω υπη¬ 
ρεσία. 

3.8.4 Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, παρά¬ 
πονο Καταναλωτή είναι κάθε παράπονο από ένα Κατανα¬ 
λωτή ή τρίτο σχετικά με τις δραστηριότητες του Αδειού- 
χου, συμπεριλαμβανομένων - ενδεικτικά - των παραπό¬ 
νων που σχετίζονται με αιτήσεις για σύναψη Σύμβασης 
Σύνδεσης και Παροχής, μετηντιμολόγηση βάσει της Σύμ¬ 
βασης για Σύνδεση και Παροχή ή με την εκπλήρωση ή 
αθέτηση εκ μέρους του Αδειούχου των υποχρεώσεών 
του, οι οποίες απορρέουν από το Νόμο, την παρούσα 
Άδεια ή τη Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής. 

3.8.5 Ο Αδειούχος υποχρεούται να εξετάζει και να πα¬ 
ρέχει αιτιολογημένη απάντηση στους Καταναλωτές 
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη κάθε 
παραπόνου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Τέλος Σύνδεσης και Τιμολόγιο Παροχής και Διανομής 

4.1 Τέλος Σύνδεσης 

4.1.1 Ο Αδειούχος, όταν προβαίνει σε σύνδεση εγκατά¬ 
στασης Καταναλωτή με το Σύστημα Διανομής σύμφωνα 
με το Άρθρο 3.1, δύναται - βάσει της Σύμβασης Σύνδεσης 
και Παροχής - να επιβάλλει στον Καταναλωτή Τέλος Σύν¬ 
δεσης. 

4.1.2 0 Αδειούχος δύναται να απαιτεί την πληρωμή του 
Τέλους Σύνδεσης μόνον όταν αυτό προβλέπεται από τη 
Σύμβαση Σύνδεσης και Παροχής και εφόσον έχει τιμολο¬ 
γήσει στον Καταναλωτή το Τέλος Σύνδεσης, εντός τριών 
(3) μηνών από τη Σύνδεση. 

4.1.3 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να καθορίζει, σύμφωνα με τα Άρθρα 3.1.1,4.1.5 και 
4.1.7 της παρούσας, τα Τέλη Σύνδεσης που θα ισχύουν σε 
ετήσια βάση, ως προς τις Συνδέσεις διαφορετικών κατη¬ 
γοριών εγκαταστάσεων ή Καταναλωτών, 

(β) να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Αρχή κατάστα¬ 
ση των Τελών Σύνδεσης το αργότερο έως την 1η Νοεμ¬ 
βρίου του προηγουμένου ημερολογιακού έτους, 

(γ) να μη μεταβάλλει την κατάσταση Τελών Σύνδεσης 
κατά τη διάρκεια του ενός ημερολογιακού έτους, χωρίς 
τη συγκατάθεση της Αρχής, 

(δ) με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.1.9 της παρούσας, 
να χρεώνει τη Σύνδεση των εγκαταστάσεων με το Σύστη¬ 
μα Διανομής σε κάθε ημερολογιακό έτος, αποκλειστικά 
επί τη βάσει της κατάστασης των Τελών Σύνδεσης και 
σύμφωνα με τις τιμές που καθορίζονται στην κατάσταση 
του εν λόγω ημερολογιακού έτους. 

4.1.4 Ως προς τις περιπτώσεις Σύνδεσης όπου η εγκα¬ 
τάσταση απέχει άνω των είκοσι πέντε (25) μέτρων από τον 
πλησιέστερο κεντρικό αγωγό διανομής του Συστήματος 
Διανομής, και η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου ανα¬ 
μένεται να υπερβεί τα τριάντα (30) Μ\Α/ά, ο Αδειούχος δύ- 
ναται να πληροί τη διάταξη του Άρθρου 4.1.3 (α), καθορί¬ 
ζοντας μία μέθοδο προσδιορισμού των Τελών Σύνδεσης 


και οποιαδήποτε αναφορά του παρόντος Άρθρου 4.1. στα 
Τέλη Σύνδεσης θα ερμηνεύεται αναλόγως. 

4.1.5 Τα Τέλη Σύνδεσης θα καθορίζονται σύμφωνα με 
το Άρθρο 4.1.3 (α) της παρούσας, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε-βάσειτωνεύλογωνπροβλέψεωντου Αδειούχου ως 
προς τον αριθμό και τις κατηγορίες των εγκαταστάσεων 
που αναμένεται να συνδεθούν κατά το αντίστοιχο ημερο¬ 
λογιακό έτος - ο Αδειούχος να ανακτά, κατά μέσο όρο, μέ¬ 
σω των Τελών Σύνδεσης εκείνο το ποσό, το οποίο θα αντι¬ 
στοιχεί στο κόστος της πραγματοποίησης των Συνδέσε¬ 
ων (με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.1.7. της παρούσας). 

4.1.6 Για τους σκοπούς του Άρθρου 4.1.5. της παρού¬ 
σας, ως κόστος για την πραγματοποίηση μίας Σύνδεσης 
νοείται: 

(α) το κόστος των εργασιών και των υλικών, με τα οποία 
επιβαρύνθηκε ο Αδειούχος για τη Σύνδεση του Κατανα¬ 
λωτή με τον πλησιέστερο κεντρικό αγωγό του, και 
(β) οι δαπάνες στις οποίες προέβη ο Αδειούχος για την 
προμήθεια και εγκατάσταση του μετρητή. 

4.1.7 0 Αδειούχος υποχρεούται να ορίσει, λαμβάνοντας 
υπόψη και τη γνώμη της Αρχής, τη μέθοδο υπολογισμού 
των Τελών Σύνδεσης, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που παρατίθενται στο Άρθρο 4.1.8. της παρούσας και, με 
την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης εντολής της Αρχής, υπο- 
χρεούται να συμμορφώνεται με τη μέθοδο αυτή για τον 
υπολογισμό των Τελών Σύνδεσης, σύμφωνα με το Άρθρο 
4.1.3 (α) της παρούσας. 

4.1.8 Στην περίπτωση που: 

(α) ο Αδειούχος επεκτείνει το Σύστημα Διανομής, κατό¬ 
πιν αιτήσεως Καταναλωτή, πλέον του αναγκαίου βαθμού 
που απαιτείται από το Άρθρο 2.1 της παρούσας, για τη 
Σύνδεση εγκαταστάσεων, και 
(β) ο Αδειούχος προτίθεται να ανακτήσει από τον συ¬ 
γκεκριμένο Καταναλωτή οποιεσδήποτε από τις δαπάνες 
του για την επέκταση του Συστήματος Διανομής και, 

(γ) απαιτηθούν ενδεχομένως περαιτέρω Συνδέσεις με 
το Σύστημα Διανομής, οι οποίες δύνανται να πραγματο¬ 
ποιηθούν μέσω Σύνδεσης με την ως άνω επέκταση του 
Συστήματος Διανομής, τότε τα ποσά που καταβάλλονται 
ως Τέλη Σύνδεσης για Συνδέσεις με την εν λόγω επέκτα¬ 
ση και οι οποίες Συνδέσεις πραγματοποιούνται εντός πέ¬ 
ντε (5) ετών από την εν λόγω επέκταση του Συστήματος 
Διανομής, θα περιλαμβάνουν - πλέον των δαπανών Σύν¬ 
δεσης των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών με την εν 
λόγω επέκταση - και ένα εύλογο ποσοστό επί των δαπα¬ 
νών για την ως άνω επέκταση του Συστήματος Διανομής. 
Το δε ποσό που θα είναι πληρωτέο από τον πρώτο Κατα¬ 
ναλωτή δεν θα υπερβαίνει ένα εύλογο ποσοστό επί της 
δαπάνης αυτής. 

4.1.9 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 3.1.1 της παρού¬ 
σας, ο Αδειούχος δύναται να συμφωνεί Τέλη Σύνδεσης 
για τη Σύνδεση εγκαταστάσεων, στις οποίες η ετήσια κα¬ 
τανάλωση φυσικού αερίου αναμένεται να υπερβεί τις 0,1 
ΟννΟ και τα οποία Τέλη Σύνδεσης θα διαφέρουν από τα 
Τέλη που ορίσθηκαν στην κατάσταση Τελών Σύνδεσης. 

4.1.10 Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, όπου ο Αδειούχος 
έχει τροποποιήσει μία Σύνδεση κατόπιν αιτήσεως ενός 
Καταναλωτή, ο Αδειούχος δικαιούται να ανακτά από τον 
Καταναλωτή τις εύλογες δαπάνες για την τροποποίηση 
αυτή. 

4.2 Τιμολόγιο Παροχής Φυσικού Αερίου 
4.2.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 8.4, για τον καθο¬ 
ρισμό του Τιμολογίου Παροχής, ο Αδειούχος θα πρέπει 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε το Συνολικό Σχετικό 
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Έσοδο του (εφεξής «ΣΣΕ») για κάθε ημερολογιακό έτος 
(εφεξής ημερολογιακό έτος «γ») να μην υπερβαίνειτο Μέ¬ 
γιστο Επιτρεπόμενο Έσοδο (εφεξής «ΜΕΕ») για ημερο¬ 
λογιακό έτος «γ». Το ΜΕΕ προκύπτει από την κατωτέρω 
εξίσωση: 

ΜΕΕγ = Ωγ * (Ρρ + Ρη * Ιγ/Ιο) + ΩΤ γ * (Ρπ * Ιγ /Ιο) - Ωγ- 
1 - Κγ -1 
όπου: 

Ωγ είναι η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου (σε ΙάΛ/Ιι) 
που παρέχει ο Αδειούχος κατά το ημερολογιακό έτος γ σε 
Καταναλωτές στην Περιοχή της Αδειας, 

ΩΤγ είναι η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου (σε 
Κννά) που μεταφέρεται και διανέμεται από τον Αδειούχο, 
σύμφωνα με το Άρθρο 6.4 της παρούσας, κατά το ημε¬ 
ρολογιακό έτος γ σε κτιριακές εγκαταστάσεις στην Πε¬ 
ριοχή της Αδειας, 

Ρρ είναι το Μέσο Μοναδιαίο Κόστος φυσικού αερίου για 
τον Αδειούχο για το ημερολογιακό έτος γ, 

Ρη είναι το ποσό των Δρχ. 3,62/Κννΐι (σε τιμές Ιανουάρι¬ 
ου 1998), 

Ιβ είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών του Ελλη¬ 
νικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που δημοσιεύεται από 
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για κάθε μήνα της δωδε¬ 
κάμηνης περιόδου με λήξη τον Ωκτώβριο του έτους 1998, 
Ιγ είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των τιμών του Ελλη¬ 
νικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για κάθε μήνα της δωδε¬ 
κάμηνης περιόδου με λήξη τον Ωκτώβριο του ημερολο¬ 
γιακού έτους γ-1, 

Ωγ-1 είναι τα Διανεμόμενα Κέρδη, εφόσον υπάρχουν, 
γιατο ημερολογιακό έτος γ-1, τα οποία εφαρμόζονται στο 
έτος γ και χρησιμοποιούνται προς μείωση του Μέγιστου 
Επιτρεπόμενου Εσόδου έτος γ, 

Κγ-1 είναι μηδέν (0) γιατο ημερολογιακό έτος που λήγει 
την 31η Δεκεμβρίου [1998], και για οποιοδήποτε άλλο 
έτος ισούται με ένα ποσό ως προς το ημερολογιακό έτος 
γ-1 (το οποίο εκτιμάται κατά τον καθορισμό του Τιμολογί¬ 
ου Παροχής του ημερολογιακού έτους γ και το οποίο ορι- 
στικοποιείται κατά τον καθορισμό του Τιμολογίου Παρο¬ 
χής του έτους γ+1), το οποίο υπολογίζεται ως ακολού¬ 
θως: 

Κγ-1 = (ΣΣΕγ-1- ΜΕΕγ-1)*(100 + Αγ-1 )/100 
όπου: 

Αγ-1 είναι το Εφαρμοζόμενο Επιτόκιο για το ημερολο¬ 
γιακό έτος γ-1. 

με την προϋπόθεση ότι το μέγεθος του Κγ-1, όπου είναι 
αρνητικό, δεν θα υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
ΜΕΕγ-1. 

4.2.2 Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου 4.2: 

(α) «Συνολικό Σχετικό Έσοδο» νοείται το έσοδο που 
αποκτά, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, ο Αδειού¬ 
χος βάσει του Τιμολογίου Παροχής, μη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου οποιουδήποτε φόρου προστιθεμένης αξίας και φό¬ 
ρου κατανάλωσης ή παρόμοιου φόρου, που καθορίζεται 
σε λογιστική βάση. 

(β) «Εφαρμοζόμενο Επιτόκιο» αναφορικά με ημερολο¬ 
γιακό έτος, νοείται το ετήσιο επιτόκιο που ισούται με: 

(ί) το μέσο ΑΤΗΙΒΩΒ, όταν σε αυτό το ημερολογιακό 
έτος το ΜΕΕ υπερβαίνειτο ΣΣΕ, 

(μ) το μέσο ΑΤΗΙΒΩΒ συν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, 
όταν σε αυτό το ημερολογιακό έτος το ΣΣΕ υπερβαίνει το 
ΜΕΕ, 

Ως μέσο ΑΤΗΙΒΩΒ νοείται ο αριθμητικός μέσος όρος 
των επιτοκίων καταθέσεων καθενός από τους δώδεκα 


(12) μήνες που λήγουν τον Ιούνιο του εν λόγω ημερολο¬ 
γιακού έτους, στη Διατραπεζική Αγορά Αθηνών για δραχ¬ 
μικές καταθέσεις δώδεκα (12) μηνών, όπως δημοσιεύο¬ 
νται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα καθενός από τους μήνες αυτούς. Εάν για όλη την 
παραπάνω δωδεκάμηνη περίοδο ή τμήμα αυτής, ο δεί¬ 
κτης ΑΤΗΙΒΩΒ παύσει να εκδίδεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, λόγω της συμμετοχής της Ελληνικής Δημοκρα¬ 
τίας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενωση, ο παραπάνω 
υπολογισμός θα γίνεται βάσει του επιτοκίου της Τράπε¬ 
ζας της Ελλάδος για καταθέσεις σε ευρώ. 

(γ) «Μέσο Μοναδιαίο Κόστος Φυσικού Αερίου» νοείται 
το μέσο μοναδιαίο κόστος του Κατόχου της Αδειας για 
την αγορά φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτος και το οποίο προκύπτει ως πηλίκο του 
συνόλου των ποσών (μη περιλαμβανομένου οποιουδήπο- 
τε φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου κατανάλωσης 
ή παρόμοιου φόρου ο οποίος επιβαρύνει τελικώς τον Κα¬ 
ταναλωτή) που καταβλήθηκαν ή οφείλονται από τον Αδει¬ 
ούχο στη ΔΕΠΑ, σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου 
που του παραδόθηκε από τη ΔΕΠΑ κατά το εν λόγω ημε¬ 
ρολογιακό έτος, μη περιλαμβανομένων των Εξαιρουμέ- 
νων Ποσών, διά του ποσού Ωγ, 

(δ) «Εξαιρούμενα Ποσά» νοούνται τα ποσά που είναι κα¬ 
ταβλητέα από τον Αδειούχο, βάσει οποιοσδήποτε σύμβα¬ 
σης με τη ΔΕΠΑ για την αγορά φυσικού αερίου σε μία από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(ί) λόγω αθέτησης από τον Αδειούχο της υποχρέωσής 
του να παραλάβει την ποσότητα φυσικού αερίου, την 
οποία είχε δεσμευθεί να παραλάβει κατά το εν λόγω ημε¬ 
ρολογιακό έτος, ή 

(ϋ) όταν - δυνάμει όρου συμβάσεως που καθορίζεται από 
την Αρχή για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγρά- 
φου (ϋ) με την έγγραφη συναίνεση του Αδειούχου - ο Αδει¬ 
ούχος κατέβαλε τιμή υψηλότερη της τιμής που θα έπρεπε 
να καταβάλει σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση αυτή, για την αγορά συγκεκριμένων ποσοτήτων φυ¬ 
σικού αερίου ως αποτέλεσμα της δηλώσεως των ποσοτή¬ 
των αυτών εκτός των συμβατικώς απαιτουμένων χρονικών 
πλαισίων. Η παρούσα υποπαράγραφος (ϋ) θα εφαρμόζεται 
μόνο εφόσον η τιμή που καταβλήθηκε ήταν μεγαλύτερη 
της τιμής που θα καταβάλονταν σε κανονικές συνθήκες. 

(ε) «Ποσό Διανομής Κερδών» καθορίζεται σύμφωνα με 
το Παράρτημα 5 της παρούσας. 

4.2.3 Ω Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να ορίζει (σύμφωνα μετά Άρθρα 3.1.1 και 4.2της πα¬ 
ρούσας) για κάθε ημερολογιακό έτος, Τιμολόγια Παρο¬ 
χής για διαφορετικές κατηγορίες παροχής, 

(β) να καταρτίζει και να υποβάλλει στην Αρχή, το αργό¬ 
τερο την 1η Νοεμβρίου του προηγουμένου ημερολογια¬ 
κού έτους, δήλωση που να περιλαμβάνειτα Τιμολόγια Πα¬ 
ροχής και τις κατηγορίες παροχής που έχουν καθορισθεί 
και να δημοσιοποιεί, τα Τιμολόγια Παροχής και τις κατη¬ 
γορίες παροχής, 

(γ) να μη μεταβάλλει τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια 
του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, παρά μόνον μετά 
από έγκριση της Αρχής ή για μία φορά κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού έτους, μετά από προηγούμενη δίμη- 
νη γνωστοποίηση προς την Αρχή, και 
(δ) με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.2.7 της παρούσας, 
να τιμολογεί ανά ημερολογιακό έτος την παροχή και δια¬ 
νομή φυσικού αερίου μόνον με τις τιμές που περιέχονται 
στη δήλωση Τιμολογίου Παροχής, που ισχύει για το συ¬ 
γκεκριμένο ημερολογιακό έτος. 
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4.2.4 Αν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το 
Συνολικό Σχετικό Έσοδο του Αδειούχου είναι μεγαλύτε¬ 
ρο του εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του Μέγιστου Επι¬ 
τρεπόμενου Εσόδου, ο Αδειούχος υποχρεούται να υπο¬ 
βάλει στην Αρχή έγγραφη αναφορά, αιτιολογώντας τους 
λόγους για τους οποίους υπήρξε η αύξηση. 

4.2.5 Αν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το 
Συνολικό Σχετικό Έσοδο του Αδειούχου είναι μεγαλύτερο 
του εκατόν δέκα τοις εκατό (110%) του Μέγιστου Επιτρε¬ 
πόμενου Εσόδου, ο Αδειούχος θα καθορίσει για το επόμε¬ 
νο ημερολογιακό έτος το Τιμολόγιο Παροχής σε τέτοια 
επίπεδα, όπως η Αρχή θα ορίσει και θα κοινοποιήσει στον 
Αδειούχο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή του 
Άρθρου 4.2.1 και με την επιφύλαξη του υπολογισμού του 
παράγοντα Κγ-1 για το επόμενο ημερολογιακό έτος. 

4.2.6 Σύμφωνα με τα Άρθρα 3.1.1. και 4.2.1. της παρού¬ 
σας, ο Αδειούχος δύναται να συμφωνήσει Τιμολόγια Πα¬ 
ροχής - για παροχή σε εγκαταστάσεις στις οποίες η ετή¬ 
σια κατανάλωση του φυσικού αερίου αναμένεται να υπερ- 
βεί τις 0,1 Οννίι - τα οποία διαφέρουν από εκείνα που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση Τελών Παροχής. Ωστόσο, 
ο Αδειούχος δεν επιτρέπεται να συνάψει σύμβαση παρο¬ 
χής φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης και της συμπαραγωγής) με τιμές 
κατώτερες αυτών με τις οποίες η ΔΕΠΑ παρέχει φυσικό 
αέριο στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) δυνά¬ 
μει της από 1.6.1994 μεταξύ τους σύμβασης. 

4.2.7 Στα Τιμολόγια Παροχής δύνανται να περιλαμ¬ 
βάνονται πάγια τέλη, δηλαδή τέλη που καταβάλλονται 
περιοδικά και που δεν εξαρτώνται από την ποσότητα 
φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε ημερήσια βάση. 
Τα πάγια τέλη μπορούν να τελούν σε συνάρτηση με την 
ποσότητα φυσικού αερίου που καταναλώνεται ή ανα¬ 
μένεται να καταναλωθεί σε ένα ημερολογιακό έτος ή σε 
μία ημέρα αιχμής της ζήτησης από το Σύστημα Διανο¬ 
μής. 

4.2.8 Ο καθορισμός των Τιμολογίων Παροχής, εφόσον 
κυμαίνονται ανάλογα με τις ποσότητες φυσικού αερίου 
που παρέχονται, γίνεται με αναφορά στην ποσότητα σε 
Κ\Λ/ά φυσικού αερίου που παρέχεται. 

4.2.9 Ο Αδειούχος υπολογίζει τις ποσότητες φυσικού 
αερίου που παρέχονται στους Καταναλωτές, επί τη βάσει 
των όγκων του φυσικού αερίου, η παροχή των οποίων βε¬ 
βαιώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 2.5 της παρούσας και 
την θερμογόνο δύναμη του φυσικού αερίου, η οποία βε¬ 
βαιώνεται επίσης σύμφωνα με το ίδιο Αρθρο και υπολογί¬ 
ζει ανάλογα τα ποσά που θα καταβληθούν από τους Κα¬ 
ταναλωτές μέσω των Τιμολογίων Παροχής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Διάρκεια ισχύος της Άδειας, Παραβάσεις, Κυρώσεις 

5.1 Διάρκεια ισχύος της Άδειας. 

Η παρούσα Άδεια χορηγείται κατ’ αρχήν για περίοδο 
τριάντα (30) ετών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της 
(η «Διάρκεια»). Η Διάρκεια της Άδειας μπορεί να παρατα- 
θεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σχε¬ 
τική αίτηση του Αδειούχου. 

5.2 Παραβάσεις-Διαδικασία επιβολής κυρώσεων- Ανά¬ 
κληση 

5.2.1 Η Αρχή δύναται να προκαλέσει τη διενέργεια 
έρευνας προκειμένου να διαπιστώσει εάν ο Αδειούχος 
παραβίασε τις διατάξεις της παρούσας ή τους ισχύοντες 
νόμους ή/και κανονισμούς. 


5.2.2 Η Αρχή δύναται, αναλόγωςτης βαρύτητας της πα¬ 
ράβασης ή να ζητήσει την ενημέρωσή του από τον Αδει¬ 
ούχο με έγγραφες εκθέσεις και αναφορές, ή/και να επι¬ 
βάλλει διαδικασίες αποτροπής όμοιων παραβάσεων στον 
μέλλον, ή/και να επιβάλλει πρόστιμο. 

5.2.3 Πριν την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων, η Αρ¬ 
χή καλεί τον Αδειούχο σε ακρόαση, με την επίδοση σ’ αυ¬ 
τόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, όπου γίνεται λεπτο¬ 
μερής αναφορά των στοιχείων, που τέθηκαν υπόψη του 
και αφορούν την παράβαση. Εάν κατά τη διάρκεια της 
ακρόασης ο Αδειούχος δεν προσκομίσει επαρκή στοιχεία 
για τη μη στοιχειοθέτηση της παράβασης, παρέχεται 
στον Αδειούχο προθεσμία τριάντα (30) ημερών για να 
άρει την παράβαση. Αν η άρση της παράβασης δεν είναι 
εφικτή εντός της ως άνω προθεσμίας, για λόγους που εκ- 
φεύγουντου ελέγχου του Αδειούχου, οι λόγοι αυτοί εκτί¬ 
θενται στην Αρχή και αν γίνουν δεκτοί, η Αρχή τάσσει νέα 
εύλογη προθεσμία. 

5.2.4 Η Άδεια δύναται να ανακληθεί από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής μόνο με¬ 
τά από προηγούμενη ακρόαση του Αδειούχου, που καλεί¬ 
ται εγγράφως για το σκοπό αυτό, σε περίπτωση που ο 
Αδειούχος: 

(α) έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ανάλογης 
διαδικασίας, ή 

(β) έχει παραβεί επανειλημμένως και υπαιτίως ουσιώ¬ 
δεις όρους της Αδειας και δεν συμμορφώνεται προς τις 
υποδείξεις της Αρχής, ή 

(γ) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς οποιαδήποτε 
Κρατική Αρχή, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο κα¬ 
λόπιστης διαφωνίας, είναι υπερήμερος ως προς αυτές 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) μηνών 
και εφόσον ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει γνωστοποιήσει 
στον Αδειούχο την υπερημερία και ο Αδειούχος δεν έχει 
εξοφλήσει τις οφειλές αυτές εντός εξήντα (60) ημερών. 

Ο Αδειούχος υποχρεούται να αποστέλλει ανά εξάμηνο 
επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, στην οποία θα 
δηλώνει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους ανά¬ 
κλησης της Άδειας, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν άρ¬ 
θρο 5.2.4. 

5.2.5 Ο Αδειούχος δύναται να προσφύγει ενώπιον των 
Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της απόφασης της Αρχής 
ή/καιτου Υπουργείου Ανάπτυξης, που επιβάλλει κυρώσεις. 
Η προσφυγή αυτή δεν απαλλάσσει τον Αδειούχο από την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεν του αποστερεί από 
τα δικαιώματά του που προβλέπονται στην παρούσα και 
ιδίως από την λήψη κάθε μέτρου προς άρση της παράβα¬ 
σης. Στην περίπτωση που εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 
επικύρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης περί 
ανακλήσεως, η Άδεια εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα 
έξι (6) μηνών μετά την αμετάκλητη δικαστική επικύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 6 
Γ ενικές Διατάξεις 

6.1. Έλεγχος και Αναθεώρηση Πρακτικών 

6.1.1 Στην περίπτωση όπου οποιοδήποτε Άρθρο της 
παρούσας Άδειας, υποχρεώνει τον Αδειούχο να ακολου¬ 
θήσει ή προτείνει οποιαδήποτε πρακτική, πολιτική, μεθο¬ 
δολογία ή να καταρτίσει δήλωση, κώδικα, ή οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο, τα οποία θα εφαρμόζονται και θα ισχύουν 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Άδειας, τότε ο Αδειούχος θα 
έχει σύμφωνα με το Άρθρο αυτό (εκτός εάν ορίζεται δια¬ 
φορετικά), τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
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(α) υπό τον όρο της υποπαραγράφου (β) κατωτέρω, να 
ελέγχει την εφαρμογή και να αναθεωρεί εκάστοτε, όταν 
κρίνεται απαραίτητο, κάθε τέτοια πρακτική, πολιτική, με¬ 
θοδολογία, δήλωση, κώδικαή κάθε άλλο έγγραφο, με την 
επιφύλαξη οποιοσδήποτε ρητής υποχρέωσης να ζητηθεί 
η έγκριση της Αρχής, και 

(β) κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται από κάθε Άρθρο 
της παρούσας Άδειας, όπως η υποχρέωση γνωμοδότη¬ 
σης, λήψη έγκρισης ή υποβολής στην Αρχή ή δημοσίευ¬ 
σης ή παροχής στους Καταναλωτές ή άλλους, ισχύει και 
για κάθε αναθεώρηση. 

6.2 Πληροφορίες 

6.2.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να προετοιμάζει και να τηρεί αρχεία όλων των πλη¬ 
ροφοριών (συμπεριλαμβανομένων αρχείων δεδομένων 
και εγγράφων) που είναι απαραίτητες στην Αρχή για τη 
διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της Άδειας από 
τον Αδειούχο, 

(β) να τηρεί αντίγραφο των πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο (α) ανωτέρω, καθώς και κάθε πληροφο¬ 
ρίας την οποία παρέχει, δέχεται ή άλλως πως, λαμβάνει 
γνώση κατά τη άσκηση των δραστηριοτήτωντου, σύμφω¬ 
να με την παρούσα Άδεια, για χρονική περίοδο τουλάχι¬ 
στον πέντε (5) ημερολογιακών ετών, με χρονικό σημείο 
εκκίνησης το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, το οποίο 
αφορά η σχετική πληροφορία, και 
(γ) να παρέχει στην Αρχή και στο χρόνο που η Αρχή κα¬ 
θορίζει, τα ακόλουθα: 

(ί) πληροφορίες που τηρούνται στο αρχείο του, σύμφω¬ 
να με την παράγραφο (α) ανωτέρω, και 
(ϋ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, η οποία δύναται να 
του ζητηθεί από την Αρχή ή είναι ευλόγως απαραίτητη για 
την άσκηση των καθηκόντων της Αρχής βάσει του Νόμου 
περί Φυσικού Αερίου. 

6.2.2 Οι πληροφορίες που συλλέγονται και αρχειοθε¬ 
τούνται από τον Αδειούχο, σύμφωνα με το Άρθρο 
6.2.1. (α) της παρούσας, θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: 

(α) τριμηνιαία έκθεση για την ανάπτυξη του Συστήματος 
Διανομής σύμφωνα με το Άρθρο 2.1 της παρούσας, 

(β) λεπτομερή στοιχεία για τα ίδια κεφάλαια και Λει¬ 
τουργικά Έξοδα του Αδειούχου, για τους σκοπούς του 
Άρθρου 2.1.4 της παρούσας, 

(γ) λεπτομερή στοιχεία για όλες τις διαρροές φυσικού 
αερίου που έχουν αναφερθεί, το χρόνο αναφοράς τους, 
τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο Αδειούχος και το χρό¬ 
νο άρσης των διαρροών, για τους σκοπούς του Άρθρου 
2.4.3. της παρούσας, 

(δ) τις τυχόν ενέργειες, στις οποίες προέβη ο Αδειούχος 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Άρ¬ 
θρο 2.4.7 της παρούσας, 

(ε) τις μετρήσεις (θερμογόνου δύναμης, πίεσης και ποι¬ 
ότητας του φυσικού αερίου) που διενεργήθηκαν από τον 
Αδειούχο, σύμφωνα με το Άρθρο 2.5.3 της παρούσας, 
(στ) λεπτομερή στοιχεία όλων των εγκατεστημένων με¬ 
τρητών και των διορθωτικών συντελεστών θερμοκρασίας 
και πίεσης, που χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με το Άρθρο 
3.6.1 της παρούσας, καθώς επίσης και λεπτομερή στοι¬ 
χεία σχετικά με κάθε διαφωνία (και κάθε ρύθμιση η οποία 
προήλθε ως αποτέλεσμα επίλυσης της διαφωνίας) σύμ¬ 
φωνα με το Άρθρο 3.6.4 της παρούσας, 

(ζ) λεπτομερή στοιχεία όλων των αιτήσεων για Σύνδεση 
ή/και παροχή, που υποβλήθηκαν από Καταναλωτές, το 
χρόνο πραγματοποίησης των Συνδέσεων και έναρξης της 


παροχής για κάθε αίτηση που έγινε αποδεκτή, καθώς και 
τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν και την αιτία απόρριψής 
τους, για τους σκοπούς του Άρθρου 3.2 της παρούσας, 
(η) λεπτομερή στοιχεία όλων των αποσυνδέσεων και 
επανασυνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς καιτις 
αιτίες για κάθε αποσύνδεση, για τους σκοπούς του Άρ¬ 
θρου 3.5 της παρούσας, 

(θ) λεπτομερή στοιχεία κάθε παραπόνου που υποβλή¬ 
θηκε, καθώς και τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίσθηκε, για τους σκοπούς του Άρθρου 3.8 της 
παρούσας, 

(ι) τις ποσότητες φυσικού αερίου που παρασχέθηκε 
στους Καταναλωτές, τα έσοδα από τις πωλήσεις φυσικού 
αερίου καιτις δαπάνες του Αδειούχου σε σχέση με φυσι¬ 
κό ή άλλο αέριο, για τους σκοπούς του Άρθρου 4.2 της 
παρούσας, 

(ια) τις δαπάνες του Αδειούχου για την πραγματοποίη¬ 
ση Συνδέσεων για τους σκοπούς του Άρθρου 4.1 της πα¬ 
ρούσας, και 

(ιβ) λεπτομερή στοιχεία των Καταναλωτών με Ειδικές 
Ανάγκες και τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους εν 
λόγω Καταναλωτές, για τους σκοπούς του Άρθρου 3.7 
της παρούσας. 

6.2.3 Επιπλέον, ο Αδειούχος υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Αρχή εντός τριών (3) μηνών, από τη λήξη κάθε ημε¬ 
ρολογιακού έτους, έκθεσητωνδραστηριοτήτωντου κατά 
τη διάρκεια του εν λόγω έτους, η οποία έκθεση θα ανα- 
φέρεται στα πληροφοριακά στοιχεία του Άρθρου 1, πα¬ 
ράγραφος 6(στ) του Νόμου και θα περιλαμβάνει: 

(α) ανάλυση των πωλήσεών του (συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων του αριθμού Καταναλωτών, του όγκου κατανάλωσης 
ανά κατηγορία Καταναλωτών και των στοιχείων νέων Κα¬ 
ταναλωτών), 

(β) ανάλυση των τιμών ανά Κατηγορία Καταναλωτών, 
(γ) ανάλυση των αιτήσεων για Σύνδεση οι οποίες απερ- 
ρίφθησαν (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των αιτή¬ 
σεων που απερρίφθησαν και των στατιστικών στοιχείων 
ως προς τους λόγους απόρριψης), 

(δ) ανάλυση των στοιχείων Διακοπής Σύνδεσης, (συ¬ 
μπεριλαμβανομένων του αριθμού των Διακοπών και των 
στατιστικών στοιχείων ως προς τους λόγους Διακοπής), 
(ε) ανάλυση της λειτουργίας και ακρίβειας των μετρητών, 
(στ) ανάλυση των παραπόνωντων Καταναλωτών και του 
τρόπου διευθέτησής τους, (συμπεριλαμβανομένων του 
αριθμού των παραπόνων και ταξινόμησης ανά κατηγο¬ 
ρία), και 

(ζ) ανάλυση της αποτελεσματικότητάς του σχετικά με 
την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας (συμπεριλαμ¬ 
βανομένων καιτων στοιχείων για κάθε καταγραμμένη διαρ¬ 
ροή, του χρόνου που απαιτήθηκε για την αποκατάστασή 
της καιτης συμμόρφωσήςτου με τις υποχρεώσεις του σχε¬ 
τικά με την τηλεφωνική υπηρεσία άμεσης ανάγκης. 

(η) εκτιμήσεις των ποσοστών φυσικού αερίου που κα¬ 
ταναλώθηκε εις αντικατάσταση: 

(ί) πετρελαίου άίθδθΙ θέρμανσης (παράμετρος <ο»), 

(μ) πετρελαίου άίθδθΙ κίνησης (παράμετρος «ο»), και 

(ίϋ) μαζούτ (παράμετρος «ό»), 

κατά το αμέσως προηγούμενο Συμβατικό Έτος. 

Τα ανωτέρω ποσοστά θα υπολογίζονται βάσει της με¬ 
θοδολογίας που παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της πα¬ 
ρούσας Άδειας. 

6.2.4 Ο Αδειούχος υποβάλλει στην Αρχή αντίγραφο των 
ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, εντός προθεσμίας 
τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε χρήσης, συμπερι- 
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λαμβανομένων καταστάσεων διαχείρισης κεφαλαίων κί¬ 
νησης, λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και ισο¬ 
λογισμών, που περιλαμβάνονται σ’αυτές. 

6.2.5 Ο Αδειούχος υποχρεούται να υποβάλλει στον 
Υπουργό Ανάπτυξης εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη 
κάθε ημερολογιακού έτους αντίγραφα των εκθέσεων που 
αναφέρονται στα άρθρα 6.2.2 (α), (β) και 6.2.3 (α), (β) και 
(η) ανωτέρω. 

6.2.6 Η υποχρέωση του Αδειούχου κατά το Άρθρο 

6.2.1 (γ), αναφορικά με δεδομένα που είναι σημαντικά από 
εμπορική άποψη, αυτή υφίσταται με την επιφύλαξη της 
τήρησης των δεδομένων αυτών ως εμπιστευτικών από 
την Αρχή. 

6.2.7 Εάν ο Αδειούχος, κατά την ενάσκηση των δραστη¬ 
ριοτήτων του σύμφωνα με την Άδεια, λαμβάνει γνώση 
οποιασδήποτε πληροφορίας εμπιστευτικής φύσεως, ως 
προς Καταναλωτή ή άλλο πρόσωπο, οφείλει να διαχειρί¬ 
ζεται την πληροφορία αυτή μόνο σε σχέση με τη δραστη- 
ριότητάτου και σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Ο Αδει¬ 
ούχος, εκτός και αν επιβάλλεται διαφορετικά από την πα¬ 
ρούσα Αδεια, δεν θα ανακοινώνει πληροφορία 
εμπιστευτική σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός από την Αρχή 
ή τους συμβούλους του. 

6.3 Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών στους Κατανα¬ 
λωτές 

6.3.1 Ο Αδειούχος υποχρεούται: 

(α) να θεσπίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, 
τις προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του προς τους 
Καταναλωτές βάσει της παρούσας Άδειας - με αναφορά 
σε ποσοστά επίτευξης αυτών - οι οποίες πρέπει να συνά- 
δουν με τους Κανονισμούς και Πρακτικές της Βιομηχα¬ 
νίας Φυσικού Αερίου, 

(β) να συντάσσει έκθεση επί των ως άνω προδιαγραφών 
και να παρέχει αντίγραφο αυτής στην Αρχή και σε κάθε 
Καταναλωτή, 

(γ) να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συμμορ¬ 
φώνεται με τις προδιαγραφές αυτές, και 
(δ) να παρέχει στην Αρχή και να δημοσιεύει σε τακτικά χρο¬ 
νικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από την Αρχή, ανα¬ 
λυτικά στοιχεία της δραστηριότητάς του, προκειμένου να 
συγκριθούντα στοιχεία αυτά με τις ως άνω προδιαγραφές. 

6.3.2 Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών προς τους 
Καταναλωτές που θεσπίζονται από τον Αδειούχο σύμφω¬ 
να με το Άρθρο 6.3.1, θα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, 
εκτός των όσων προβλέπονται στην Αδεια, προδιαγρα¬ 
φές σχετικά με τον τρόπο: 

(ί) συνάντησης με τους Καταναλωτές, 

(ϋ) απάντησης σε επιστολές, 

(ίϋ) απάντησης σε τηλεφωνικές κλήσεις, 

(ίν) διατήρησης της παροχής φυσικού αερίου στους Κα¬ 
ταναλωτές, και 

(ν) πραγματοποίησης της Σύνδεσης. 

6.4 Πρόσβαση της ΔΕΠΑ στο Σύστημα Διανομής 

6.4.1 Κατόπιν αιτήσεως της ΔΕΠΑ, για παροχή φυσικού 
αερίου (σε εγκαταστάσεις εντός της Περιοχής της Άδει¬ 
ας) σε πρόσωπο, στο οποίο ο Αδειούχος δεν δικαιούται να 
παρέχει φυσικό αέριο, ο Αδειούχος υποχρεούται, σύμ¬ 
φωνα με το Άρθρο 6.4.4. κατωτέρω, να συνάψει με τη ΔΕ¬ 
ΠΑ σύμβαση για τη χρήση του Συστήματος Διανομής, βά¬ 
σει της οποίας: 

(α) θα αποδέχεται την εισαγωγή στο Σύστημα σε εκείνο 
το σημείο ή σημεία εισόδου, σε ποσότητες που καθορίζο¬ 
νται στην αίτηση, φυσικού αερίου που θα διατίθεται από ή 
για λογαριασμό της ΔΕΠΑ, 


(β) θα μεταφέρει και θα διανέμει αυτές τις ποσότητες 
φυσικού αερίου σε εκείνο το σημείο ή σημεία εξόδου του 
Συστήματος Διανομής που ορίζονται στην αίτηση, 

(γ) θα καθορίζονται τα τέλη με τα οποία θα επιβαρύνε¬ 
ται η ΔΕΠΑ, και 

(δ) θα καθορίζονται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και 
Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου, οι λοιποί 
αναγκαίοι όροι για την επίτευξη των σκοπών της ως άνω 
σύμβασης. 

6.4.2 Τα τέλη που θα ορισθούν από τον Αδειούχο θα εί¬ 
ναι τέτοια, ώστε να επιτρέπουν την ανάκτηση εκείνου του 
μέρους των δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των απο¬ 
σβέσεων και απόδοσης κεφαλαίου) κατασκευής, συντή¬ 
ρησης και λειτουργίας του Συστήματος Διανομής, που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό της χωρητικότητας του τμήμα¬ 
τος του Συστήματος Διανομής που χρησιμοποιείται για 
τις ανάγκες της ΔΕΠΑ. 

6.4.3 Τα έσοδα από τα τέλη παροχής και διανομής που 
καταβάλλει η ΔΕΠΑ, θα θεωρούνται (σύμφωνα με τη μετα¬ 
βλητή ΟΤγ στο Άρθρο 4.2.1) ως έσοδο από Τιμολόγιο Πα¬ 
ροχής, για τους σκοπούς του Άρθρου 4.2. της παρούσας. 

6.4.4 Ο Αδειούχος δεν υποχρεούται, βάσει του Άρθρου 
6.4.1. της παρούσας, να προβεί στη σύναψη σύμβασης με 
το ως άνω αντικείμενο, εάν αυτό θα αποτελούσε παράβα¬ 
ση του Νόμου ή της παρούσας Άδειας ή εάν η χωρητικό¬ 
τητα του Συστήματος Διανομής δεν επαρκείγιατην κάλυ¬ 
ψη των απαιτήσεων του προσώπου που αιτείται τη χρήση 
του Συστήματος, σύμφωνα με το Άρθρο 6.4.1 ανωτέρω. 

6.4.5 Στην περίπτωση που ο Αδειούχος μεταφέρει και 
διανέμει φυσικό αέριο σύμφωνα με το Άρθρο 6.4.1., προ¬ 
κειμένου η ΔΕΠΑ να προμηθεύει - σε εγκαταστάσεις εντός 
της Περιοχής της Άδειας - φυσικό αέριο σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα θεωρείται ότι είναι Κατα¬ 
ναλωτής σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 1.2, για 
τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, και στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατά¬ 
στασή του είναι Συνδεδεμένη με το Σύστημα Διανομής. 

6.4.6 Το Αρθρο 2.1.4. θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 
προτεινόμενη ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής ανε¬ 
ξαρτήτως αν η ανάπτυξη αυτή αφορά (εν όλω ή εν μέρει) 
τη σύνδεση ενός προσώπου στο οποίο η ΔΕΠΑ προτίθε- 
ται να παρέχει φυσικό αέριο. 

6.5 Ευθύνη έναντι των Καταναλωτών 

Ο Αδειούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντιτων 
Καταναλωτών για τις υπηρεσίες που προσφέρει, για τις 
οποίες η Ελληνική Δημοκρατία, οι διάφορες υπηρεσίες και 
φορείς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιο¬ 
ριστικά, του Υπουργού Ανάπτυξης και της Αρχής) είναι 
απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη έναντιτων Καταναλωτών. 

6.6 Προστασία δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ολες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Αδειούχο 

και τα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τη¬ 
ρούνται από αυτόν βάσει της παρούσας, υπόκεινται στις 
διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας του ατό¬ 
μου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα¬ 
κτήρα» (ΦΕΚΑ'50). 

ΑΡΘΡΟ 7 
Γ ενικές Διατάξεις 

7.1 Συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία 

Ο Αδειούχος ρητά αναγνωρίζει, ότι ο Υπουργός Ανά¬ 
πτυξης δύναται, οποτεδήποτε, να εκδίδει κανονιστικές 
πράξεις οι οποίες τροποποιούν την παρούσα Άδεια προ- 
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κειμένου να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

7.2 Ανώτερα Βία 

7.2.1 Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά από διάταξη της 
παρούσας, εάν - ως αποτέλεσμα γεγονότος ή περιστατι¬ 
κού το οποίο ευρίσκεται πέραν του εύλογου ελέγχου του 
(το οποίο γεγονός ή περιστατικό θα αναφέρεται ως «ανω- 
τέρα βία») - ο Αδειούχος εμποδίζεται ή καθυστερεί να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη της Άδειας ως 
αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, δεν θα θεωρείται ότι έχει πα¬ 
ραβεί διάταξη της παρούσας Άδειας. 

7.2.2 Οι ακόλουθοι λόγοι θεωρούνται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) ότι αποτελούν γεγονότα ή περιστατικά 
ανωτέρας βίας: 

(α) κάθε αδυναμία του Αδειούχου να προμηθευθεί φυ¬ 
σικό αέριο ή επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου από τη 
ΔΕΠΑ ή να προμηθευθεί εκείνες τις ποσότητες φυσικού 
αερίου που του δίνουν τη δυνατότητα να συμμορφωθεί με 
το Άρθρο 2.5.1. της παρούσας, αν και ο Αδειούχος ενήρ- 
γησε προσηκόντως, ώστε να προμηθευθεί τις εν λόγω πο¬ 
σότητες φυσικού αερίου, 

(β) κάθε αδυναμία του Αδειούχου να αποκτήσει νόμιμα 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή να προβεί σε 
οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία είναι επιβεβλημένη ή απα¬ 
ραίτητη προκειμένου να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παρούσα και η οποία ενέργεια θα 
έβλαπτε τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, 

(γ) πόλεμος (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι), ταραχές, πρά¬ 
ξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, εκρήξεις, πυρκαγιές, 
εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες και ανταπεργίες, ή 

(δ) οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμίατου Κατόχου 
της Αδειας να εξασφαλίσει οποιεσδήποτε αναγκαίες 
άδειες ή εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή οποι¬ 
αδήποτε Κρατική Αρχή, για την εκτέλεση των εργασιών 
που απαιτούνται για την εγκατάσταση του Συστήματος, 
εφόσον ο Κάτοχος της Αδειας έχει προβεί στις αναγκαίες 
κατά το νόμο ενέργειες προκειμένου να λάβει εγκαίρως 
τις εν λόγω άδειες ή εγκρίσεις. 

7.2.3 Ο Αδειούχος υποχρεούταιναγνωστοποιεί, στην Αρ¬ 
χή, το συντομότερο δυνατόν αφ’ ότου έλαβε γνώση οποι- 
ουδήποτε τέτοιου γεγονότος ή περιστατικού που μνημο¬ 
νεύονται στα Άρθρα 7.2.1 και 7.2.2, εξαιτίαςτου οποίου πα¬ 
ρεμποδίζεται ή καθυστερεί στην εμπρόθεσμη εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του που προβλέπονται στην παρούσα 
Άδεια, παρέχοντας πλήρη στοιχεία αυτού του γεγονότος. 

7.2.4 Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί γεγονός ανωτέ¬ 
ρας βίας κατά το Άρθρα 7.2.1. και 7.2.2 ανωτέρω, ο Αδει¬ 
ούχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμέ¬ 
νου να συμμορφώνεται - στον βαθμό που αυτό είναι εφι¬ 
κτό - με την παρούσα Άδεια, με εξαίρεση εκείνες τις 
διατάξεις με τις οποίες δεν δύναται να συμμορφωθεί ως 
αποτέλεσμα του γεγονότος ανωτέρας βίας. 

7.3 Ειδοποίηση 

Οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση, απαίτηση, αναφορά, 
έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επι¬ 
τρέπεται να παρασχεθεί ή να επιδοθεί στην Αρχή, στον 
Υπουργό Ανάπτυξης ή στον Αδειούχο, θα θεωρείται ότι 
έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγ- 
γράφως, έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει 
αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (επιβεβαιούμενη από συ¬ 
στημένη επιστολή) ή τηλεγράφημα ή με συστημένη επι¬ 
στολή και απευθύνεται στον νόμιμο παραλήπτη, στη διεύ¬ 
θυνση που παρατίθεται στο Παράρτημα 7 - ή σε εκείνη τη 
διεύθυνση ή στο πρόσωπο που το ανωτέρω μέρος έχει 


ορίσει με γνωστοποίηση προς το άλλο μέρος, όπως ανα- 
φέρεται παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Τροποποίηση της Άδειας 

8.1 Τροποποιήσεις 

Η Άδεια δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το παρόν 
Άρθρο. 

8.2 Διαδικασία Τ ροποποίησης 

8.2.1 Με την επιφύλαξη του Άρθρου 8.4 κατωτέρω, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης δύναται να τροποποιήσει οποιοδή- 
ποτε Αρθρο της παρούσας, γνωστοποιώντας στον Αδει¬ 
ούχο το περιεχόμενο της τροποποίησης και την ημερομη¬ 
νία από την οποία η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ, εφόσον: 

(α) έχουν τηρηθεί οι διαδικαστικές προϋποθέσεις του 
Άρθρου 8.2.3 ή άλλες διαδικαστικές προϋποθέσεις με τις 
οποίες ο Αδειούχος έχει συναινέσει εγγράφως, 

(β) η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται δυνάμει του 
Άρθρου 8.3, και 

(γ) η ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της προτεινόμενης 
τροποποίησης παρέχει στον Αδειούχο εύλογο χρόνο από 
την ημερομηνία υποβολής από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
κατά τη διαδικασία του Άρθρου 8.2.3 (α), της προτεινό- 
μενης τροποποίησης προκειμένου να συμμορφωθεί με 
τις τροποποιήσεις. 

8.2.2ΤοΆρθρο4.2. (Τιμολόγιο Παροχής) δύναται επίσης 
να τροποποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 8.3της παρούσας. 

8.2.3 Η διαδικασία τροποποίησης έχει ως εξής: 

(α) ο Υπουργός Ανάπτυξης γνωστοποιεί στον Αδειούχο 
την απόφασή του να τροποποιήσει την Άδεια και ταυτό¬ 
χρονα θέτει υπόψη του τις λεπτομέρειες αυτής της τρο¬ 
ποποίησης, την αιτιολογία για την τροποποίηση καθώς 
και τους όρους του Άρθρου 8.3 της παρούσας, που ικα¬ 
νοποιούνται από την προτεινόμενη τροποποίηση, 

(β) ο Υπουργός Ανάπτυξης: 

(ί) παρέχει στον Αδειούχο εύλογο χρόνο (τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) εβδομάδων μετά τη γνωστοποίηση βάσει 
της παρ.(α) ανωτέρω) να υποβάλει στον Υπουργό Ανά¬ 
πτυξης τις προτάσεις και ενστάσεις του σε σχέση με την 
προτεινόμενη τροποποίηση, 

(μ) απαντά στον Αδειούχο εγγράφως επί των προτάσε¬ 
ων και ενστάσεων που τυχόν έχει υποβάλει, και 
(ίϋ) παρέχει στον Αδειούχο τη δυνατότητα ακροάσεως 
ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση, και 
(γ) αφότου υπέβαλε ο Αδειούχος τη γνώμη του, σύμ¬ 
φωνα με την παρ.(β) ανωτέρω, υποβάλει στον Αδειούχο 
την προτεινόμενη τροποποίηση, περιλαμβανομένων και 
τυχόν αναθεωρήσεων αυτής που έγιναν μετά από λήψη 
της γνώμης του Αδειούχου. 

8.2.4 Στην περίπτωση που, η προτεινόμενη τροποποίηση, 
που υπεβλήθη βάσει του Άρθρου 8.2.3 (γ) ή βάσει του πα¬ 
ρόντος Άρθρου 8.2.4., διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που 
υπεβλήθη βάσει του Άρθρου 8.2.3 (α), εκτός απότιςδιαφο- 
ρέςπου οφείλονται λόγω της αποδοχής των προτάσεων και 
ενστάσεων του Αδειούχου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία 
του Άρθρου 8.2.3(β) και (γ) ως εάν η προτεινόμενη τροπο¬ 
ποίηση να είχε υποβληθεί βάσει του Άρθρου 8.2.3 (α). 

8.3 Όροι 

8.3.1 Η ικανοποίηση των όρων του παρόντος Αρθρου 
8.3, όπως προβλέπεται στα Άρθρα 8.2.1 (β) και 8.2.3(α) 
ανωτέρω, συντρέχει εφόσον: 

(α) η τροποποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη για λό¬ 
γους συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Δίκαιο, ή 
(β) η τροποποίηση δεν έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή 
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στον Αδειούχο υποχρεώσεων αυστηρότερων από τις υπο¬ 
χρεώσεις που επιβάλλονται από το Κοινοτικό Δίκαιο, ή 
(γ) η τροποποίηση είναι η πλέον ενδεδειγμένη για να λά¬ 
βει υπόψη της οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων ειδικότερα, και των τεχνολογικών 
εξελίξεων, και ο Αδειούχος δεν θα υποχρεωθεί να επιβα¬ 
ρυνθεί με σημαντικά έξοδα, πλήν εκείνων που ευλόγως 
αναμένει να ανακτήσει: 

(ί) από εξοικονόμηση άλλων δαπανών, την οποία εύλο¬ 
γα θα ανεμένετο να επιτύχει ο Αδειούχος λόγω της τρο¬ 
ποποίησης (σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς και 
Πρακτικές της Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου) ή/και 
(ϋ) από αυξήσεις των εσόδων, ως αποτέλεσμα της αύ- 
ξησηςτου Μέγιστου Επιτρεπόμενου Εσόδου, λόγω αύξη¬ 
σης των ποσοτήτων φυσικού αερίου που ευλόγως θα ανε¬ 
μένετο να παράσχει ο Αδειούχος λόγω της τροποποίησης 
(σε συμμόρφωση μετους Κανονισμούς και Πρακτικές της 
Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου), ή 
(δ) η τροποποίηση, στην περίπτωση που ο Αδειούχος 
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς και Πρακτικές της 
Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου δεν έχει ουσιώδη αρνητική 
επίπτωση: 

(ί) στην οικονομική κατάστασή του για τον υπόλοιπο 
χρόνο της Διάρκειας της Άδειας, ή 
(μ) στη δυνατότητα του Αδειούχου ναχρηματοδοτείτη διε¬ 
νέργεια των δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την Άδεια, 
συγκριτικά με την κατάσταση που θα υφίστατο, εάν η τρο¬ 
ποποίηση δεν είχε πραγματοποιηθεί και ο Αδειούχος συμ¬ 
μορφωνόταν μετους Κανονισμούς και Πρακτικέςτης Βιο¬ 
μηχανίας Φυσικού Αερίου. 

8.3.2 Για να εκτιμηθεί αν η οικονομική κατάσταση του 
Αδειούχου επηρεάζεται από την προτεινόμενη τροποποί¬ 
ηση, θα εκτιμάται η οικονομική κατάστασή του ελλείψει 
αυτής της τροποποίησης με την υπόθεση ότι ο Αδειούχος 
συμμορφώνεται με την παρούσα Άδεια. 

8.3.3 Ενδεικτικά, μια προτεινόμενη τροποποίηση θεω¬ 
ρείται ότι πληροί τον όρο του Άρθρου 8.3.1 (δ), εφόσον: 

(α) ως αποτέλεσμα της τροποποίησης: 

(ί) παρέχονται στον Αδειούχο εύλογα οικονομικά κίνη¬ 
τρα για να συμμορφωθεί ή/και 
(ϋ) επιβάλλεται υποχρέωση στον Αδειούχο να καταβά¬ 
λει εύλογα ποσά σε Καταναλωτές, ως αποζημίωση για τη 
μη συμμόρφωσή του με οποιαδήποτε υποχρέωση ("υφι¬ 
στάμενη υποχρέωση»), η οποία προβλέπεται στην Άδεια 
πριν πραγματοποιηθεί η εν λόγω τροποποίηση, και 
(β) η υφιστάμενη υποχρέωση αυτή καθεαυτή δεν θα 
τροποποιείται ή δεν θα τροποποιείται κατά τρόπον ώστε 
να καθίσταται ουσιωδώς επαχθέστερη για τον Αδειούχο 
από την προτεινόμενη τροποποίηση, και 
(γ) στην περίπτωση που ο Αδειούχος συμμορφωνόταν 
με την υφιστάμενη υποχρέωση, τα ποσά που ο ίδιος θα 
υποχρεωνόταν να καταβάλει ή να μην εισπράξει λόγω της 
τροποποίησης, δεν θα ήταν σημαντικά. 

8.4 Περιορισμοί στην τροποποίηση τιμολογίων 

8.4.1 Με ισχύ από το ημερολογιακό έτος που αρχίζειτην 
1η Ιανουάριου 2017 ("ημερομηνία αναθεώρησης»), ο 
Αδειούχος θα ορίσει τα Τιμολόγια Παροχής του, σύμφω¬ 
να με τους νέους περιορισμούς που πρόκειται να επιβλη¬ 
θούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης σύμφωνα με το Άρθρο 
8.4.2, κατόπιν προτάσεως της Αρχής και μετά από συνεν¬ 
νόηση με τον Αδειούχο. 

8.4.2 Οι νέοι περιορισμοί θα επιβάλλονται βάσειτων αρ¬ 
χών του Άρθρου 8.4.3 ή άλλως, σύμφωνα με το κανονι¬ 
στικό πλαίσιο το οποίο ισχύει εκάστοτε για την επιβολή 


αντίστοιχων περιορισμών σε ανάλογες υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

8.4.3 Η βασική αρχή είναι ότι ο Αδειούχος δύναται να κα¬ 
θορίσει Τιμολόγια Παροχής, τα οποία θα του επιτρέπουν, 
χωρίς να παραβαίνει το Άρθρο 3.1.1.: 

(α) να ανακτά τις δαπάνες του για την αγορά φυσικού 
αερίου, 

(β) να ανακτά τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται 
κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του, οι οποίες 
προβλέπονται στην παρούσα Άδεια, και 

(γ) να επιτυγχάνει απόδοση από την ημερομηνία αναθε¬ 
ώρησης ίση με μία εύλογη απόδοση επί της κεφαλαιουχι¬ 
κής αξίαςτου Συστήματος Διανομής, λαμβάνοντας υπόψη: 

(ί) την εκάστοτε εναπομένουσα Διάρκεια της παρούσας 
Αδειας και 

(ϋ) το κεφάλαιο που δαπάνησε ο Αδειούχος μετά την 
ημερομηνία αναθεώρησης για την ενίσχυση και ανανέω¬ 
ση του Συστήματος Διανομής, προκειμένου να συμμορ¬ 
φωθεί με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Άρ¬ 
θρα 2.1.1 και 2.1.4 ή άλλες υποχρεώσεις του ως προς την 
παροχή ή/και διανομή φυσικού αερίου σύμφωνα με την 
παρούσα Άδεια μετά την ημερομηνία αναθεώρησης,και 
στο βαθμό που οι ως άνω δαπάνες και κεφάλαιο δαπανώ- 
νται από τον Αδειούχο με την απαιτούμενη επιμέλεια. 

8.4.4 Γ ιατους σκοπούςτου Άρθρου 8.4.3, «εύλογη από¬ 
δοση» θα θεωρείται ότι είναι ένα ποσοστό απόδοσης συ¬ 
γκρίσιμο με ποσοστά απόδοσης κέρδους, τα οποία επι¬ 
τυγχάνονται εκάστοτε από βιομηχανίες της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι συ¬ 
γκρίσιμες με τη βιομηχανία στην οποία δραστηριοποιείται 
ο Αδειούχος, 

8.4.5 Το Άρθρο 4.2 τροποποιείται ή αντικαθίσταται, με 
ισχύ από την ημερομηνία αναθεώρησης, ώστε να αντανα¬ 
κλά τους περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει του Άρ¬ 
θρου 8.4.1. 

8.4.6 Το Παράρτημα 3 τροποποιείται, με ισχύ από την 
ημερομηνία αναθεώρησης, ώστε οι όροι να είναι συμβα¬ 
τοί με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σύμφωνα με 
το Άρθρο 8.4.1 της παρούσας, με αναφορά στους οποί¬ 
ους και με ισχύ από το ημερολογιακό έτος 2017, προσ¬ 
διορίζεται το κατά πόσον είναι οικονομικά αποδοτικό για 
τον Αδειούχο να αναλάβει τυχόν ανάπτυξη του Συστήμα¬ 
τος Διανομής για τους σκοπούς του Αρθρου 2.1.4. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Αδειας 

Η παρούσα Άδεια τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της 
δημοσίευσής της στο Φύλλο της Εφημερίδοςτης Κυβερ- 
νήσεως, 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2001 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Η Περιοχή της Αδειας ταυτίζεται με την περιοχή της 
Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε., όπως αυτή ορί¬ 
ζεται στην παράγραφο 2του Άρθρου 4 του Νόμου, καιεμ- 
φαίνεται στους χάρτες που επισυνάπτονται στο παρόν 
Παράρτημα 1, (Ια), από την έκδοση του ΥΠΕΔΔ&Α «Συ- 
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γκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
Εθνικό Τυπογραφείο, Ιούνιος 1998. 

Αναλυτικότερα, η Περιοχή της Αδειας εκτείνεται στους 
ακόλουθους Δήμους και Κοινότητες: 


Α/Α 

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νομός Αττικής 
Νομαρχία Αθηνών 
Ονομασία Δήμου/Κοινότητας 

Πληθυσμός 

1 . 

Δήμος Αγίας Βαρβάρας 

28.706 

2. 

Δήμος Αγίας Παρασκευής 

47.463 

3. 

Δήμος Αγίου Δημητρίου 

57.574 

4. 

Δήμος Αγίων Αναργύρων 

30.739 

5. 

Δήμος Αθηναίων 

772.072 

6. 

Δήμος Αιγάλεω 

78.563 

7. 

Δήμος Αλίμου 

32.024 

8. 

Δήμος Αμαρουσίου 

64.092 

9. 

Δήμος Αργυρουπόλεως 

31.530 

10. 

Δήμος Βριλησσίων 

16.571 

11. 

Δήμος Βύρωνος 

58.523 

12. 

Δήμος Γ αλατσίου 

57.230 

13. 

Δήμος Γλυφάδας 

63.306 

14. 

Δήμος Δάφνης 

24.152 

15. 

Δήμος Ελληνικού 

13.517 

16. 

Δήμος Ζωγράφου 

80.492 

17. 

Δήμος Ηλιουπόλεως 

75.037 

18. 

Δήμος Ηρακλείου 

42.905 

19. 

Δήμος Ηλιου 

78.326 

20. 

Δήμος Καισαριανής 

26.803 

21. 

Δήμος Καλλιθέας 

114.233 

22. 

Δήμος Καματερού 

17.410 

23. 

Δήμος Κηφισιάς 

39.166 

24. 

Δήμος Λυκοβρύσεως 

5.965 

25. 

Δήμος Μελισσίων 

13.469 

26. 

Δήμος Μεταμορφώσεως 

21.052 

27. 

Δήμος Μοσχάτου 

22.039 

28. 

Δήμος Νέας Ερυθραίας 

12.993 

29. 

Δήμος Νέας Ιωνίας 

60.635 

30. 

Δήμος Νέας Σμύρνης 

69.749 

31. 

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας 

25.261 

32. 

Δήμος Νέας Χαλκηδόνας 

9.953 

33. 

Δήμος Νέου Ψυχικού 

12.023 

34. 

Δήμος Παλαιού Φαλήρου 

61.371 

35. 

Δήμος Παπάγου 

13.974 

36. 

Δήμος Περιστεριού 

137.288 

37. 

Δήμος Πετρουπόλεως 

38.278 

38. 

Δήμος Πεύκης 

17.987 

39. 

Δήμος Ταύρου 

15.456 

40. 

Δήμος Υμηττού 

11.671 

41. 

Δήμος Φιλοθέης 

8.396 

42. 

Δήμος Χαϊδαρίου 

47.437 

43. 

Δήμος Χαλανδρίου 

66.285 

44. 

Δήμος Χολαργού 

33.691 

45. 

Δήμος Ψυχικού 

10.592 

46. 

Κοινότητα Εκάλης 

4.081 

47. 

Κοινότητα Νέας Πεντέλης 

4.332 

48. 

Κοινότητα Πεντέλης 

3.197 

1 . 

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής 
Δήμος Αγίου Στεφάνου 

5.333 

2. 

Δήμος Αρτέμιδος (Λούτσας) 

9.485 

3. 

Δήμος Αυλώνος 

6.441 

4. 

Δήμος Αχαρνών 

61.352 

5. 

Δήμος Βάρης 

8.488 


Α/Α 

Ονομασία Δήμου/Κοινότητας 

Πληθυσμός 

6. 

Δήμος Βούλας 

17.998 

7. 

Δήμος Βουλιαγμένης 

3.450 

8. 

Δήμος Γέρακα 

8.512 

9. 

Δήμος Γλυκών Νερών 

5.813 

10. 

Δήμος Καλυβιών Θορικού 

7.357 

11. 

Δήμος Κερατέας 

9.715 

12. 

Δήμος Κρωπίας 

16.813 

13. 

Δήμος Λαυρεωτικής 

10.293 

14. 

Δήμος Μαραθώνος 

12.979 

15. 

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

10.499 

16. 

Δήμος Νέας Μάκρης 

13.009 

17. 

Δήμος Παινίας 

9.727 

18. 

Δήμος Παλλήνης 

10.908 

19. 

Δήμος Ραφήνας 

8.611 

20. 

Δήμος Σπάτων-Λούτσας 

7.796 

21. 

Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

577 

22. 

Κοινότητα Αναβύσσου 

4.108 

23. 

Κοινότητα Ανθούσης 

3.020 

24. 

Κοινότητα Ανοίξεως 

2.864 

25. 

Κοινότητα Αφιδνών 

1.504 

26. 

Κοινότητα Βαρνάβα 

1.404 

27. 

Κοινότητα Γραμματικού 

1.498 

28. 

Κοινότητα Διονύσου 

2.538 

29. 

Κοινότητα Δροσιάς 

3.026 

30. 

Κοινότητα Θρακομακεδόνων 

3.135 

31. 

Κοινότητα Καλάμου 

3.187 

32. 

Κοινότητα Καπανδριτίου 

1.838 

33. 

Κοινότητα Κουβαρά 

1.369 

34. 

Κοινότητα Κρυονερίου 

1.231 

35. 

Κοινότητα Μαλακάσης 

1.168 

36. 

Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού 

2.208 

37. 

Κοινότητα Νέων Παλατίων 

3.078 

38. 

Κοινότητα Παλαιός Φωκαίας 

2.051 

39. 

Κοινότητα Πικερμίου 

1.293 

40. 

Κοινότητα Πολυδενδρίου 

910 

41. 

Κοινότητα Ροδοπόλεως 

1.359 

42. 

Κοινότητα Σαρωνίδος 

1.572 

43. 

Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού 

3.142 

44. 

Κοινότητα Σταμάτας 

1.605 

45. 

Κοινότητα Συκάμινου 

1.045 

46. 

Κοινότητα Ωρωπού 

924 


Νομαρχία Δυτικής Αττικής 


1 . 

Δήμος Ανω Λιοσίων 

21.397 

2. 

Δήμος Ασπροπύργου 

15.715 

3. 

Δήμος Βιλίων 

3.412 

4. 

Δήμος Ελευσίνας 

22.793 

5. 

Δήμος Ερυθρών 

3.519 

6. 

Δήμος Ζεφυρίου 

8.985 

7. 

Δήμος Μάνδρας 

11.343 

8. 

Δήμος Μεγαρέων 

25.061 

9. 

Δήμος Νέας Περάμου 

6.869 

10. 

Δήμος Φυλής 

2.925 

11. 

Κοινότητα Μαγούλας 

2.663 

12. 

Κοινότητα Οινόης 

495 


Νομαρχία Πειραιώς 


1 . 

Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη 

14.218 

2. 

Δήμος Αίγινας 

11.639 

3. 

Δήμος Αμπελακίων 

6.760 

4. 

Δήμος Δραπετσώνας 

13.094 

5. 

Δήμος Κερατσινίου 

71.982 
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Α/Α 

Ονομασία Δήμου/Κοινότητας 

Πληθυσμός 

6. 

Δήμος Κορυδαλλού 

63.184 

7. 

Δήμος Κυθήρων 

3.021 

8. 

Δήμος Μεθάνων 

2.056 

9. 

Δήμος Νίκαιας 

87.597 

10. 

Δήμος Πειραιώς 

182.671 

11. 

Δήμος Περάματος 

24.119 

12. 

Δήμος Πόρου 

3.570 

13. 

Δήμος Σαλαμίνας 

27.512 

14. 

Δήμος Σπετσών 

3.603 

15. 

Δήμος Τροιζήνας 

6.084 

16. 

Δήμος Ύδρας 

2.387 

17. 

Κοινότητα Αγκιστριού 

791 

18. 

Κοινότητα Αντικυθύρων 

70 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΑΔΕΙΑΣ 

Το ελάχιστο μήκος του δικτύου χαμηλής πίεσης (μη πε¬ 
ριλαμβανόμενων των αγωγών συντήρησης) που θα κατα- 
σκευασθεί από τον Αδειούχο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
του Εβδόμου Ετους Αδειας, σύμφωνα με το Άρθρο 2.1.2 
της παρούσας Άδειας, είναι το ακόλουθο : 

Μήκος σε χλμ. 

Αττική 

31 Δεκεμβρίου του Τρίτου Ετους Αδειας 900 

31 Δεκεμβρίου του Πέμπτου Ετους Αδειας : 1.500 

31 Δεκεμβρίου του Εβδόμου Ετους Αδειας : 2.000 

Ο αριθμός των χιλιομέτρων υποδηλώνει τα χιλιόμετρα 
του δικτύου χαμηλής πίεσης που θα κατασκευασθεί από 
τον Αδειούχο και δενπεριλαμβάνειτο κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας Αδειας υφιστάμενο δίκτυο. 

Χαμηλή πίεση σημαίνει πίεση λειτουργίας μικρότερη 
από ή ίση με 4 βαι·. 

Ο εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργή¬ 
σει ο Αδειούχος σε σχέση με το Σύστημα Διανομής μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου του Εβδόμου Ετους Αδειας, θα περι¬ 
λαμβάνει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης 
(ΜΙ5), ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφόρησης (015) 
για το Σύστημα Διανομής (Μέσης και Χαμηλής Πίεσης) 
και ένα Σύστημα Τηλεμετάδοσης Δεδομένων (50ΑΩΑ) 
για το τμήμα εκείνο του Συστήματος Διανομής που έχει 
σχεδιαστεί να λειτουργεί με πίεση μεγαλύτερη των τεσ¬ 
σάρων (4) 03Γ. Επιπλέον, ο Αδειούχος υποχρεούται, εφό¬ 
σον τούτο ζητηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, να συ¬ 
νεργάζεται με τους οργανισμούς κοινής ωφελείας, συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των εταιρειών Παροχής Φυσικού 
Αερίου, για την ανάπτυξη κοινού ΟΙ5. 

Για την αποφυγή αμφιβολιών και με την επιφύλαξη των 
λοιπών όρων της Αδειας, το παρόν Παράρτημα 2 δεν πε¬ 
ριορίζει το δικαίωμα του Αδειούχου να επιλέξειτους χρό¬ 
νους και τις περιοχές όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το 
Σύστημα Διανομής. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ 

1. Για τους σκοπούς του Άρθρου 2.1.4 της παρούσας, οι 
όροι που πρέπει να συντρέχουν σχετικά με μία προτεινόμε- 
νη ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής είναι οι ακόλουθοι: 


α) να αναμένεται εύλογα από τον Αδειούχο να χρημα¬ 
τοδοτήσει και αναλάβει την προτεινόμενη ανάπτυξη, λαμ- 
βανομένων υπόψη και όλων των υπολοίπων εργασιών 
ανάπτυξης οι οποίες προτείνονται να χρηματοδοτηθούν 
και αναληφθούν από αυτόν κατά το ίδιο ημερολογιακό 
έτος ή έτη, και 

β) οι Ειδικές Επενδυτικές Δαπάνες (σε Δραχμές.) της 
προτεινόμενης ανάπτυξης να μην υπερβαίνουν το ποσό 
που καθορίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

Β * V* (Ρη * Ιά/Ιο- ο) + Ρ*(1 -χ) 
όπου Ρη και Ιο έχουν την έννοια που τους προσδίδεται 
στο Άρθρο 4.2.1. της παρούσας και Ιό νοείται η αξία του 
Ιγ (σύμφωνα με το Άρθρο 4.2.1.) για το Ετος Προσδιορι¬ 
σμού, 
και όπου: 

Β είναι συντελεστής που καθορίζεται από τον τύπο: 

Β = 1/γ - 1/[γ * (1 + ή η] όπου 
όπου: 

γ είναι 0,12 (συντελεστής πραγματικής απόδοσης προ 
φόρων δώδεκα τοις εκατό (12%) ανάέτος), 
η είναι ο αριθμός των ημερολογιακών ετών από το πρώ¬ 
το έτος Παροχής φυσικού αερίου έως τη λήξη της Διάρ¬ 
κειας της Αδειας, 

V είναι η συνολική ποσότητα (σε ΙάΛ/Ιι) του φυσικού αε¬ 
ρίου που εκτιμάται ότι θα παρέχεται (υπό συνήθεις καιρι¬ 
κές συνθήκες) στο Ετος Αναφοράς σε κτιριακές εγκατα¬ 
στάσεις οι οποίες εκτιμάται (λαμβάνοντας υπόψη εύλο- 
γες εκτιμήσεις για το βαθμό διείσδυσης στην αγορά) ότι 
θα συνδεθούν με το Σύστημα Διανομής ως αποτέλεσμα 
της προτεινόμενης ανάπτυξης, 
ο είναι το μοναδιαίο λειτουργικό κόστος του Αδειούχου 
μη σχετιζόμενο με το φυσικό αέριο (εκφρασμένο σε 
Δραχμές/ Κ\Λ/Ιτ), δηλαδή το σύνολο των Λειτουργικών Δα- 
πανώντου Αδειούχου, εκτόςτου κόστους αγοράςτου φυ¬ 
σικού αερίου, εκφραζόμενο ως κόστος ανά μονάδα φυσι¬ 
κού αερίου που παρέχεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
και υπολογιζόμενο ως ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος του 
συνόλου των ως άνω εξόδων. 

Ρ είναι η Εισφορά για την Ανάπτυξη του Δικτύου ανα¬ 
φορικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη. 

χ είναι μηδέν (0), ή όπου το Ρ αποτελεί φορολογητέο ει¬ 
σόδημα, ο χαμηλότερος συντελεστής φόρου εισοδήμα¬ 
τος (εκφρασμένος σε κλάσμα). 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος 3 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «Έτος Προσδιορισμού» νοείται το ημερολογιακό 
έτος στο οποίο πρέπει να προσδιορισθεί εάν ο Αδειούχος 
θα αναλάβει την προτεινόμενη ανάπτυξη. 

β) «Πρώτο Ετος Αερίου» νοείται το ημερολογιακό έτος, 
στο οποίο θα παρασχεθεί για πρώτη φορά φυσικό αέριο σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Σύστημα 
Διανομής ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης ανάπτυξης. 

γ) «Εισφορά για την Ανάπτυξη Δικτύου» είναι το συνολι¬ 
κό ποσό (σε δρχ) όλων των πληρωμών, επιχορηγήσεων ή 
άλλων εισφορών που τρίτοι, συμπεριλαμβανομένων και 
των Καταναλωτών, κατέβαλαν στον Αδειούχο. Στο πο\σό 
αυτό δύναται να προστίθεται κάθε χρόνο ποσοστό Χ% 
του Ογ (όπου Ογ θετικό) από τη μερίδα διανομής κερδών 
στους καταναλωτές. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την ανάπτυξη δικτύων σε περιοχές ό¬ 
που η επέκταση θα κρίνεται ως μη οικονομικά συμφέρου- 
σα. Η τιμή X θα ορίζεται εκάστοτε από το Υπουργείο Ανά¬ 
πτυξης μετά από πρόταση της Αρχής, 
δ) «Έτος Αναφοράς» νοείται το ένατο ημερολογιακό 
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έτος μετά το Πρώτο Έτος Αερίου εκτός εάν αυτό το ημε¬ 
ρολογιακό έτος είναι μετά τη λήξη ή την πρόωρη λύση της 
Διάρκειας της Άδειας οπότε το Έτος Αναφοράς θα είναι 
το ημερολογιακό έτος που αρχίζει στο ήμισυ της περιό¬ 
δου μεταξύ του Πρώτου Έτους Αερίου και της αναμενό¬ 
μενης λήξης της Διάρκειας της Αδειας. 

ε) «Ειδικές Επενδυτικές Δαπάνες» νοούνται οι επενδύ¬ 
σεις που θα διενεργηθούν από τον Αδειούχο οι οποίες δεν 
θα διενεργούνταν αν ο Αδειούχος δεν ανελάμβανε την 
προτεινόμενη ανάπτυξη (εξαιρουμένων των εξόδων που 
ο Αδειούχος επιτρέπεται και προτίθεται να ανακτήσει μέ¬ 
σω των Τελών Σύνδεσης). 

στ) «Σταθμισμένος Μέσος Όρος» των εξόδων που ανα- 
φέρονται στον ορισμό του μοναδιαίου λειτουργικού κό¬ 
στους μη σχετιζομένου με το φυσικό αέριο («ο»), είναι ο 
μέσος όρος αυτών των εξόδων που δηλώνονται για κάθε 
Κατηγορία Παροχής σταθμισμένου με τις εκτιμώμενες 
ποσότητες φυσικού αερίου που θα παρασχεθούν σε κτι- 
ριακές εγκαταστάσεις (σε κάθε τέτοια κατηγορία) που 
συνδέονται με το Σύστημα Διανομής κατά το Έτος Ανα¬ 
φοράς, ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης ανάπτυξης. 

ζ) τα έξοδα θα εκτιμώνται βάσει του μοναδιαίου κό¬ 
στους που έχει ο Αδειούχος στο ημερολογιακό έτος πριν 
το Έτος Προσδιορισμού. 

η) τα ποσά θα αναφέρονται με την αξία του Έτους 


Προσδιορισμού. 

3.10 Αδειούχος εφόσον του ζητηθεί από την Αρχή ή μετά 
από δική του επιλογή και έγκριση της Αρχής, οποιοδήποτε 
ποσό, αναφορικά με κάθε προτεινόμενη ανάπτυξη το οποίο: 

(ί) περιλαμβάνεται στο Ποσό Διανομής Κερδών για το 
Ετος Προσδιορισμού, 

ή 

(μ) εάν η τιμή του Κγ-1 (στην εξίσωση του Αρθρου 4.2.1) 
ως προς το Ετος Προσδιορισμού είναι θετική, δεν υπερβαί¬ 
νει την τιμή αυτή και περιλαμβάνονταν στο Ποσό Διανομής 
Κερδών, όπως μειώθηκε σύμφωνα με προηγούμενη εφαρ¬ 
μογή της παρούσας παρ. 3, για το έτος που προηγείται του 
Ετους Προσδιορισμού, θα αποτελεί Εισφορά για την Ανά¬ 
πτυξη Δικτύου αναφορικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη. 

3.2 Για τον προσδιορισμό της τιμής ΜΑΒγ του Ετους 
Προσδιορισμού δυνάμει του Αρθρου 4.2.1, οποιοδήποτε 
ποσό που αναφέρεται στο Αρθρο 3.2 θα αφαιρείται: 

(ί) στην περίπτωση του Αρθρου 3.1 (ί) ανωτέρω, απάτην 
τιμή του Ογ, ή 

(ϋ) στην περίπτωση του Αρθρου 3.1. (ί), από το Κγ-1 με¬ 
τά από αφαίρεση από το Ογ-1 για τους σκοπούς του επα¬ 
ναπροσδιορισμού του ΜΑΒγ-1. 

4. Από το ημερολογιακό έτος 2017, το παρόν Παράρτη¬ 
μα 3 θα αναθεωρηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 8.4 της πα¬ 
ρούσας Άδειας. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 


Χαρακτηριστικά 

Προδιαγραφές 

Περιεκτικότητα σε υδρόθειο 

6,5 ητ§/ητ' (Ν) τηπχ 

Συνολική περιεκτικότητα ολικού θείου 

150 ιτιμ/ητ 1 (Ν) τηαχ 

Ξένες ουσίες 

Δεν περιέχονται στερεές ή υγρές 
ουσίες οι οποίες μπορούν να 
επηρεάσουν την ακεραιότητα ή την 
λειτουργία του Συστήματος 

Διανομής ή οποιαδήποτε άλλη 
συσκευή φυσικού αερίου την οποία 
ένας καταναλωτής θα μπορούσε 
λογικά να χειριστεί. 

Σημείο δρόσου υδρογονανθράκων και 
σημείο δρόσου νερού 

Όρια που δεν επηρεάζουν την 
ακεραιότητα ή την λειτουργία του 
Συστήματος Διανομής ή 

οποιαδήποτε άλλη συσκευή 

φυσικού αερίου την οποία ένας 
καταναλωτής εύλογα θα 

αναμένονταν να χειριστεί. 

Δείκτης ΝΥοΙΛε 

12,7 έως 15,2 Κ\νό/ηι 3 * 

Οσμή 

Ιδιάζουσα και χαρακτηριστική που 
θα παραμείνει αμετάβλητη όταν 
αναμειγνύεται με ακατέργαστο 
φυσικό αέριο (έχει εφαρμογή σε 
φυσικό αέριο με πίεση μικρότερη 
των επτά (7) ό&τ). 

Πίεση 

Κατάλληλη για ασφαλή λειτουργία 
οποιοσδήποτε συσκευής φυσικού 
αερίου την οποία ένας 

Καταναλωτής θα μπορούσε λογικά 
να χειριστεί. 


* Σε πίεση Ρ= 1,01325 Οηγ και θερμοκρασία Τ = 15° Ο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Για τον υπολογισμό της αξίας των Μεγίστων Επιτρε¬ 
πτών Εσόδων (ΜΕΕ) για το ημερολογιακό έτος γ+1, το 
Ποσό Διανομής Κερδών (Ογ), θα υπολογίζεται ως εξής, με 
την προϋπόθεση ότι το Ογ δεν θα είναι μικρότερο του μη- 
δενός: 

Ογ = 0,5* (ΝΟΕγ - (ΑΟΙγ * ΑΒγ)) 
όπου: 

ΝΟΕγ είναι η Καθαρή Ταμειακή Ροή για το ημερολογια¬ 
κό έτος γ (η οποία, προς αποφυγή αμφιβολίας μπορεί να 
είναι θετική ή αρνητική) και η οποία υπολογίζεται ως εξής: 
ΒΩΒγ - (ΩΟΩγ + ΩΙΩγ) 
όπου: 

ΒΩΒγ είναι τα Σχετικά Εσοδα σε Ταμειακή Βάση για το 
ημερολογιακό έτος γ, 

ΩΟΩγ είναι οι Λειτουργικές Δαπάνες σε Ταμειακή Βάση 
για το ημερολογιακό έτος γ, 

ΩΙΩγ είναι οι Επενδυτικές Δαπάνες σε Ταμειακή Βάση 
για το ημερολογιακό έτος γ, 

ΑΩΙγ είναι το Σύνολο των Σωρευτικών Επενδύσεων για 
το ημερολογιακό έτος γ, το οποίο ορίζεται ίσο με 
(0,51/0,49 * 57.930.000.000) για το ημερολογιακό έτος 
2001 και για τα επόμενα χρόνια ίσο με τον μεγαλύτερο 
από τους ακόλουθους δύο αριθμούς: 

(ί) ΑΩΙγ-1 και 


(ϋ) (ΑΩΙγ-1 * (1 +ΑΒγ)) - ΝΩΡγ 

ΑΒγ είναι το ονομαστικό ποσοστό απόδοσης κεφα¬ 
λαίων, το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

(1,15 * Ιγ/Ιγ-1) -1 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος: 

(ί) «Σχετικά Έσοδα σε Ταμειακή βάση» νοούνται Συνολι¬ 
κά Έσοδα σε Ταμειακή βάση για το ημερολογιακό έτος γ 
συνΩγ-1 . 

(ϋ) «Λειτουργικές Δαπάνες σε Ταμειακή Βάση» νοούνται 
οι δαπάνες (σε ταμειακή βάση) του Κατόχου της Αδειας 
για το ημερολογιακό έτος γ σε σχέση με τα Λειτουργικά 
Έξοδα. 

(ίϋ) «Επενδυτικές Δαπάνες σε Ταμειακή Βάση» νοούνται 
οι δαπάνες (σε ταμειακή βάση) του Αδειούχου για το ημε¬ 
ρολογιακό έτος γ σε σχέση με επενδύσεις, οι οποίες είναι 
καθαρές από οποιαδήποτε επιχορήγηση ή ποσό (συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των εσόδων που προέρχονται από τα 
Τέλη Σύνδεσης) που εισφέρεται από οποιοδήποτε πρό¬ 
σωπο άλλο από τον Αδειο ύχο. 

(ίν) Ωι όροι που αναφέρονται στο Άρθρο 4.2 θα έχουν 
την ίδια έννοια και στο παρόν Παράρτημα. 

3. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το Σύνολο των Σωρευτι¬ 
κών Επενδύσεων μπορεί να είναι μόνο θετικό, θα αυξάνε¬ 
ται στην περίπτωση που η καθαρή ταμειακή ροή είναι αρ¬ 
νητική (ή είναι θετική αλλά μικρότερη από την απόδοση 
ΑΒγ επί του Συνόλου των Σωρευτικών Επενδύσεων) και 
δεν μπορεί να μειώνεται. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

α, 1> και ε. 




θ 

0 

3 


Ηλεκτρική 

ενέργεια/ 

υγραέριο 

Μαζού 

τ 

Όί686ΐ 
κίνησης 
(για θερμικές 
χρήσεις) 

ϋΪ686ΐ 

θέρμανση 

ς 

Βιομηχανία 

15% 

80% 

5% 


Μεγάλος 

Εμπορικός 

Τομέας 

(Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, 

αθλητικά 

κέντρα, 

ξενοδοχεία, 

νοσοκομεία. 

θερινή 

κατανάλωση + 

θερινή 
κατανάλωση 
χ 0.3 χ 7/5 

— 

— 

Λοιπή 

κατανάλω 

ση 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


21161 


κλπ.) με χρήση 
φυσικού αερίου 
για τη 

συμπαραγωγή 
ηλεκτρισμού και 
θέρμανση ς/κλιμ 
ατισμού 





Μεγάλος 

Εμπορικός 

Τομέας με 
χρήση φυσικού 
αερίου για 
κλιματισμό 

(χωρίς 

συμπαραγωγή) 

θερινή 

κατανάλωση 



Λοιπή 

κατανάλω 

ση 

Μεγάλος 

Εμπορικός 

Τομέας χωρίς 
χρήση φυσικού 
αερίου για 
συμπαραγωγή ή 
κλιματισμό 

— 

— 

θερινή 
κατανάλωση 
χ 12/5 

Λοιπή 

κατανάλω 

ση 

Αρτοποιία, 

εργαστήρια 

ζαχαροπλαστική 

ς> 

στεγνοκαθαριστ 

ήρια 



100% 


Λοιποί πελάτες 

θερινή 

κατανάλωση 
χ 12/5 

— 

— 

Λοιπή 

κατανάλω 

ση 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 


Για τον Υπουργό Ανάπτυξης: 
Μιχαλακοπούλου 80 
10192 ΑΘΗΝΑ 
Για την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.: 
Ορφέως 2 και Περσεφόνης 
118 54 ΑΘΗΝΑ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1 
Ορισμοί 
Άρθρο 2 

Ανάπτυξη, Συντήρηση και Άειτουργία του Συστήματος 
Διανομής 

2.1. Υποχρέωση ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουρ¬ 
γίας του Συστήματος Διανομής 

2.2 Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Διανο¬ 

μής 

2.3 Συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος Διανο¬ 

μής 

2.4 Ασφάλεια του Συστήματος Διανομής 

2.5 Ποιότητα Φυσικού Αερίου 
Άρθρο 3 

Σύνδεση και Παροχή Φυσικού Αερίου 

3.1 Υποχρέωση Σύνδεσης και Παροχής 

3.2 Αιτήσεις για Σύνδεση και Παροχή 

3.3 Γενικοί Όροι Συναλλαγών 

3.4 Εγγύηση Πληρωμών 

3.5 Αποσύνδεση και Διακοπή της Παροχής Φυσικού Αε¬ 
ρίου 

3.6 Μετρήσεις 

3.7 Καταναλωτές με Ειδικές Ανάγκες 

3.8 Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές και Υποβολή 
Παραπόνων 

Άρθρο 4 

Τέλος Σύνδεσης και Τιμολόγιο Παροχής 

4.1 Τέλος Σύνδεσης 

4.2 Τιμολόγιο Παροχής Φυσικού Αερίου 
Άρθρο 5 

Διάρκεια Ισχύος της Αδειας, Παραβάσεις, Κυρώσεις 

5.1 Διάρκεια Ισχύος της Αδειας 

5.2 Παραβάσεις-Διαδικασία επιβολής κυρώσεων - Ανά¬ 
κληση 

Άρθρο 6 

Γ ενικές Διατάξεις 


6.1 Έλεγχος και Αναθεώρηση Πρακτικών 

6.2 Πληροφορίες 

6.3 Προδιαγραφές Παροχής Υπηρεσιών στους Κατανα¬ 
λωτές 

6.4 Πρόσβαση της ΔΕΠΑ στο Σύστημα Διανομής 

6.5 Κυριότητα επί του Συστήματος Διανομής 

6.6 Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Άρθρο 7 

Γ ενικές Διατάξεις 

7.1 Συμμόρφωση με την Κοινοτική Νομοθεσία. 

7.2 Ανωτέρα Βία - Απαλλαγή από την υποχρέωση συμ¬ 
μόρφωσης 

7.3 Ειδοποίηση 
Άρθρο 8 

Τροποποίηση της Αδειας 

8.1 Τροποποιήσεις 

8.2 Διαδικασία Τροποποίησης 

8.3 Όροι 

8.4 Περιορισμοί στην τροποποίηση τιμολογίων 
Άρθρο 9 

Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος της Αδειας 
Παράρτημα 1 

Περιγραφή της Περιοχής της Αδειας. 

Παράρτημα 2 

Ελάχιστη Εκταση του Συστήματος Διανομής την 31η 
Δεκεμβρίου του Εβδόμου Ετους Αδειας. 

Παράρτημα 3 

Ανάπτυξη του Συστήματος Διανομής μετά την 31η Δε¬ 
κεμβρίου του Εβδόμου Ετους Αδειας. 

Παράρτημα 4 

Προδιαγραφές Φυσικού Αερίου. 

Παράρτημα 5 

Ποσό Διανομής Κερδών 

Παράρτημα 6 

Μέθοδος Υπολογισμού των Παραμέτρων 3, ό και ο. 
Παράρτημα 7 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




